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इस भाग म भिन्न पृष्ठ मरना पी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
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माग II - सण 3 - उप -सण ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section ( ii : 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( लघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए साविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


भारत निर्वाचन आयोग 


भादेश 


ORDER 


नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1979 


New Delhi, the 21st February, 1979 


S . O . 1189 , — Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Ramchandra Ganga Lokhande , Pendori, Taluka 
Karjot, District Kulaba , a conteşting candidate for General 
Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in 
February , 1978 from 18 -Khalapur constituency , has failed 
to lodge an account of his election expenses as required by 
the Representation of the People Act , 1951, and the Rules 
made thereunder ; 


का०मा० 1189. -- यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि 
फरवरी , 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 18-खालापुर निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
रामचन्द्र गंगा लोबाग, पेंडोरी तालुक , करजोत , जिला कोलाया 1 लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रपेफित 
अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

पौर, यप्तः , उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यम् सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है , पौर निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 

मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में , निर्वाचन 
मायोग एतद्वारा उक्त श्री रामचन्द्र गंगा लोखोडे को संसव के किसी भी 
सयम के या किसी राज्य की विधान- सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
पुने जाने पौर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० महा० वि०स०/ 18/ 78 ( 111 ) ] 


And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
rcaşon or justification for the failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ramchandra Ganga Lokhande to be disqualified for 
being chosen as , and for being , a member of cither House 
of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this order. 


[ No. MT -LA/ 18 / 78 ( 111 ) ] 
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New Delhi, the 6th March, 1979 


S . O . 1191. — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Desai Dnyanu Raghu, At & Post Kalc. Panhala 
Taluk , Kolhapur District, Maharashtra , a contesting candi 
date for General Election to the Maharashtru Legislative 
Assembly held in February , 1978 from 281 - Panhala cons 
tituency, has failed to lodge an account of his election 
expenses as required by the Reprsentation of the People 
Act, 1951, and the Rules made thereunder : 


का०मा० 1190. - यतः, निर्वाचन . वायोग का समाधान हो गया है कि 
फरवरी , 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 18-खालापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महाविक 
बालीराम सीताराम , मुरको कालोनी, एफ - 24, खोपोली, तालुक खालापुर , 
जिला कोलाबा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 195 1 तथा तशीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाषन व्ययों का लेखा दाखिल करने में 
प्रसफल रहे हैं । 

और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के 
पश्चास्, निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पाम 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10-क के मनुसरण में निर्वाचन 
भायोग एतद्धारा उक्त श्री महादिक बालीराम सीताराम को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधानसभा प्रथवा परिषद् के सदस्य जुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित भोषित करता है । 

[ सं० महा-वि०स०/ 18/ 78 ( 112 )] 


And whereas the said candidate , even after due notice , 
hay not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that ho has no good 
reason or justification for the failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Desal Dnyanu Raghu to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of cither House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of it Stute for a period of three years from the 
date of this order . 


- - 


- 


[ No. MT - LA / 281 / 78 ( 115)1 


नई दिल्ली, 7 मार्च , 1979 


S . O . 1190. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mahadik Baliram Sitaram, Musco Colony, F- 24 , 
Khopoli, Taluka Khalapur , District Kulaba, a contesting 
candidate for general election to the Maharashtra Legislative 
Assembly held in February , 1978 from 18 -Khalapur cons 
tituency , has failed to lodge an account of his eloction 
expenses as required by the Representation of the People 
Ac ., 1951 , and the rules made thereunder ; 


का आ० 1192. - यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि 
फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 284-कोल्हापुर निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री मन्ना नुनमा प्रधाम , 1223 सो कोल्हापुर, महाराष्ट्र, लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम, 1951 तथा नरोन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 


And whereas, after considering the representation made 
by the said candidate , the Election Commission is further 
satisfied that he hus no good reason or justification for the 
failure %3; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the sald 
Act, tho Election Commission hereby declares the sald 
Shri Mahadik Baliram Sitarun to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a membor of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this order . 


और या : उन उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
मी , अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण महीं 
दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस अमफलता के लिए काई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं है ; 


( No. MT - LA /18 / 78 (112 )] 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एनद्वारा उक्त श्री मुल्ला मुरुलबार्क अब्बास को संसब के किसी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रयवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० महा०-वि०स०/284/ 78 ( 116 )] 


नई दिल्ली, 6 मार्च, 1979 


New Delhi, the 7th March , 1979 


S. O . 1192. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mulla Nurulbark Abbas, 1123 C Kolhapur , 
Maharashtra a contesting candidate for General Election 
to the Maharashira Legislative Assembly held in February , 
1978 from 284 -Kolhapur constituency , has failed to lodgo 
an account of his olection expenses as required by the 
Representation of the People Act, 1951 , and the Rules 
made thereunder ; 


का०मा० 119 1. - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 28 1-पनहाला निर्वाचन- मेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
बार श्री देसाई यानू रघू, मुकाम व डाम० काले, पनहाला तालुक , कोल्हा 
पुर जिला , महाराष्ट्र लोक , प्रतिनिधित्य अधिनियम, 1951 तथा तीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाधन व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पाम 
इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्वारा उक्त श्री देसाई क्यानू रघु को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान- सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस भावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० महा०-वि०स० / 281/ 78 ( 115)] 


And whereas the said candidate . Even after duc notico , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Flection Commission is satisficd that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the 
sald Act, the Election Commission hereby declares the suid 
Shri Mulla Nurulbark Abbas to be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of either House of 
Parliament or of the legislative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this order . 

[ No. MT- LA / 284 / 78 (116 )] 
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नई दिल्ली, 9 मार्च, 1979 

S . 0 . 1194. -- Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Bhola Rabidas, Santipur Coloney , Silchar - 5 
का०मा० 1193 - - यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

( Assam ) a contesting candidate for general election to the 

Legislative Assembly held in February , 1978 , from 9 - Silchar 
फरवरी , 1978 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन constituency, has failed to lodge an account of his election 
के लिए 9-सिल्वर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 

expenses as required by the Representation of the People 

Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
हरेन्द्र चन्द्र पोल , होस्पीटल रोड, सिरुवर, ( पासाम ) , लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 

And whereas the said candidate, even after due notice 

has not given any reason or explanation for the failure and 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाग्निल करने में असफल रहे हैं ; 

the Election Commission is sitisfied that he has no good 

reason or justification for the fallure ; 
पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे मम्यक सूचना विये जाने पर 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the sald 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 

Act, the Election Commission hereby declares the said 
दिया है , मौर, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गए भम्यावेदन पर विचार करने Shri Bhola Rabidas to be disqualified for being chosen as, 

and for being, a member of either House of Parliament or 
के पश्चात् ,निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 

of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य महीं हैं ; Siate for a period of three years from the date of this 

order . 
प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

[ No. AS-LA / 9 / 78 ( 2 )] 
आयोग एसद्वारा उक्त श्री हरेन्द्र पन्द्र पोल को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान -समा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 
पौर होने के लिए इस मावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

नई दिल्ली, 16 माच , 1979 
[सं० भासाम-वि०स०/0/78( 1)] का० मा0 1195. — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधन हो गया है कि 

फरवरी, 1978 में हुए पान्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
New Delhi, the 9th March , 1979 

निर्वाचन के लिए 68-उन्नटर सभा निव चिन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 

उम्मीदवार श्री इवूपाली पेद्दी राजू , फर्स्ट वार्ड , पूरला प्राम , जिला पश्चिम 
S. O . 1193. - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Harendra Chandra Paur, Hospital Road , Silchar गोशवरी ( आन्ध्र प्रदेश ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन 
( Assam ) a contesting candidate for general election to the बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल 
Legislative assembly held in February, 1978, from 9 - Silchar 
constituency , has failed to lodge an account of big eleclic n 

करने में असफल रहे है । 
expenses as required by the Representation of the People 
Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 

पीर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सवना दिये जाने पर भी , 
And whereas the said candidate , even after duc notice , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 

और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उगके पाम 
reason or justiñcation for the failure ; 

इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 
Now , therefore , in pursuance of section 10 % of the sald 
Act, the Election Commission hereby declares the said 

प्रतः अब , उमन अधिनियम की धारा 10-7 के अनुसरण में निर्वाचन 
Shri Harendra Chandra Paul to be disqualified for being पायोग एनद्वारा उक्त श्री इपाली पेवी गण को संसद के किसी भी 
chosen as , and for being a member of the either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 

सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
Council of a State for a period of three years from the पुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की नारीख से तीन वर्ष की 
date of this order . 

कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ No. AS- LA / 9 / 78 ( 1 ) ] 

[ सं० प्रा० प्र०-वि० स०/ 68/ 78 ( 20 ) ] 
का०मा० 1194-- यत:निर्वाचन पायोग का समाधन हो गया है कि फरवरी , 
1978 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए सिल्वर 
निर्वाचन -पोल से चुनाष लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भोला रविदास , 

New Delhi, the 16th March , 1979 
सान्सीपुर कालोनी, सिल्चर- 5 ( मासाम ), लोक प्रतिनित्व अधिनियम 1951 
तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 

s. o . 1195. -- Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Edupalli Peddi Raju , First Ward , Pulla Village , 
कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं । 

West Godavari District, (Andhra Pradesh ), a contesting can 

didate for general election to the Andhra Pradesh Legislative 
और, यतः उक्त उम्मीदवार ने , मम्यक सूचना दिये जाने पर मी Assembly held in February, 1978 , from 68- Ungutur constitu 
अपनी उस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया पर 

ency, has failed to lodge any account of his clection expenses 

ag required by the Representation of the People Act, 1951, 
पौर, उपस उम्मीदवार द्वारा दिये गये अम्यायेवन विचार करने के पश्चात् and the Rules made thereunder ; 
निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पाम १ 

And whereas the said candidate , even after due notices , has 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या ग्यायौचित्य नहीं है । 

not given any reason or explanation for the failure and the 

Election Commission is further satisfied that he has no good 
प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

reason or justification for the failure ; 
पायोग एतद्द्वारा उक्त श्री भोला रबिवास को संसद के किसी भी सदन 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
के या किसी भी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद के सदस्य 

Edupalli Peddi Raju to be disqualified for being chosen as , 
घुमे जाने मौर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की and for being a member of either House of Parliament or 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 

for a period of three years from the date of this order. 
[ सं० पासाम-वि०स०/ 9/ 78 ( 2 )] 

[ No. AP- LA / 68 / 78( 20)] 
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सवन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 

सवस्प चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
का०मा०1196----यतः, निर्वाचन आयोग का समाधाम हो गया है कि जून , 

की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
1977 में हुए समिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 206-विरुधुनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 

[ सं० आसाम वि० स० / 101 /78( 1) ] 
के० एस० कडासामी, मेलाचिनयापुरम, टी० सावापाटे पो० ( वाया ) 

New Delhi, the 23rd March, 1979 
पार०पार० नगर, जिला रामनाथपुरम , तमिलनाडु लोक प्रतिनिधत्व 
अधिनियम 1951 सपा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने S. O . 1197. - Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Dineswar Tasha, Gomur Duliagaon, Jorhat - 7 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 

(Assam ) e contesting candidate for general election to tho 

Legislative Assembly held in February , 1978, from 101 - Mariani 
और, यत : उफ्स उम्मीववार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 

constituency , has failed to lodge an account of his clection 
भी , अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं cxpensos as required by the Representation of the People Act, 
दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 

1951, and the Rules made thereunder ; 
उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य And whereas the said candidate, even after duo notice , has 

not given any reason or explanation for the failure and the 
मही है ; 

Election Commission is satisfied that he has no good reason 
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 

or justification for the failuro ; 
आयोग एतद्द्वारा उपत श्री के०एस० कलासामी को संसघ के किसी भी सदम के 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
या किसी राज्य की विधान -सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने Dineswar Tasha to be disqualified for being chosen as, and 
और होने के लिए इस मावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 

for being , a member of either House of Parliament or of the 

Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
लिए निरहित घोषित करता है । 

period of three years from the date of this order. 
[ सं० त०न० -वि०स०/ 206/ 77 (15)] 

INo. AS- LA /101 / 78(1)} 


New Delhi, the 20th March, 1979 
S . O . 1196 .-— Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri K . S . Kandasamy , Melachinniahpuram, T . Seda 
patti Post, ( via ) R. R , Nagar , District Ramanathapuram, a 
con . esting candidate for elcction to the Tamil Nadu 
Legislative Assembly from 206 - Virudhunagar Constituency 
held in June , 1977 , has failed to lodge any account of his 
election expenses as required by the Representation of the 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


का०मा० 1198. - - यत:, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
फरवरी, 1978 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 10 1-मरियानी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री जोगेन बुरामोहेन , देवगुरी पापोग गांव पो० मरियानी , जिला 
जोरहाट ( मासाम ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सथा तवृद्धीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
समय के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा/ रोति से अपने निर्वाचन 
व्ययों का लेखा/ममय के अन्दर सया रीति से अपने निर्वाचन ठपयों का 
करने में असफल रहे हैं ; 

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे मम्यक सूचना विये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अयवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है , और, निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 


And whereas he said candidate , even after due notices 
has not given any reason or explanation for the falluro 
and the Election Commission is further satisficd that he has 
po good reason or justification for such failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission bereby declares the said 
Shri KS. Kandasamy to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of elther House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Logislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 

INo . TN-IA / 206 / 77 ( 15 ) ] 


प्रतः प्रग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एसद्वारा उक्स श्री जोर्गेन बुरागोहेन को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान- सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होमे के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित पोषित करता है । 

[सं० मासाम -वि०स० / 101/ 78 ( 2 ) ] 


नई दिल्ली, 23 मार्च , 1979 


का० मा० 1997. - -यस , निर्वाचन पायो वा समाधान हो गया है कि 
फरवर 1978 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
( ला 101- मरियान- निर्वाचन क्षेत्र से चुव लड़ने वाले उम्मीदवार 

अ ( स्त्रर नाणा , गोर पर नया जोरहाट- 7, ( पागाम ), लोक 
पवित्र माध! यम , 1951 तथा न न न । गए नियमों द्वारा अपेभिस 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भ लेखा वाद्विारने में असफल रहे हैं ; 


S. O . 1198. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Jogen Buragohain, Devaguri Chapori Gaon, P . O . 

Mariani, District Jorhat ( Assam), a contesting candidato for 
general election to the Legislative Assembly held in February , 
1978 , from 101 - Mariani constituency , has failed to lodge an 
account of his election expenses as required by the Repre 
sentation of the People Act, 1951 , and the Rules made there 
under 3 

And whereas the said candidato , even after due notice, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


और, यन , उन उम्म दयार ने उसे पक सूचना दिए जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ; 


___ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Jogen Buragohain to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislativo Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 

INo. AS-LA / 101 /78( 2)] 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री विमेश्वर ताशा को संसद के किसी भी 


- -- - - - - - 


- 


fromenislative Conanciament les and for 
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कामा० 1199... यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

ORDERS 
फरवरी, 1978 में हुए प्रान्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वा 

New Delhi , the 24th March, 1979 
चन के लिए 149-तिरुपथी निर्वाचन -क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार s . o . 1200. - Wherens the Election Commission is satisfied 
श्री प्रकला वेंकट मुबय्या, गाजुलासंड्याम , वाया रेनीगुन्टा, ताल्लुक चला 

that Shri Kailash , 2093, The Mall, Bhatinda , District 

Bhatinda, ( Punjab ) a contesting candidate for general elcc 
गिरि, जिला चित्तूर, ( मान्न प्रदेश ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 tion to the Punjab Legislative Assembly held in June, 1977 

from 11 - Bhatinda constituency, has failed to 
तथा नवीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 

lodge an 

account of his election expenses at all as required by the 
भी मेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 

Thereunder ; 
और यन. उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यया सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 

And whereas the said candidate , even after the notice , 
दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि has not given any reason or explanation for the failure and 

the Election Commission is salisfied that he has no good 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 

reason or justification for the failure : 
नहीं है 
अतः अब, उन अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the sald 

Act, the Election Commission hereby declares the said 
पायोग एनद्वारा उक्त श्री अकूला बैंकट सुबय्या को संसद के किसी 

Shri Kailash to be disqualified for being chosen as, and for 
भी सवन के या किमी भी राज्य की विधान-सभा मथवा विधान परिषद 

being, a member of either House of Parliament or of the 

Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
के सवस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की मारीग्न मे जीन 

a period of three years from the date of this order. 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ No. PB- LA / 111 / 77 ] 
[ म० प्रा०प्र०वि०म०/ 149/ 78 ( 22 ) ] 

V . NAGASUBRAMANIAN , Secy . 
S. O . 1199. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Akula Venkata Subbaiah , Gajulamandyam , vin Keni 
gunta , Chandragiri Taluk , Chittoor District ( Andhra Pradesh ) , 

निधि पाप और कम्पनी कार्य मंत्रालय 
a contesting candidate for general elcction to the Andhra Pra 
desh Legislative Assembly held in February, 1978 from 149 
Tirupathi constituency , has failed to lodge any account of 

( न्याय विभाग ) 
his eloction expenses as required by the Representation of 
the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 

मई दिल्ली, 29 मार्च, 1979 
And whereas the said candidate , even after due notices, 

मोटिस 
has not given any reason or explanation for the fallure and 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

का० मा0 1201 : -इसके द्वारा , लेख्य प्रमाणक नियम ( मोटेरीज सल्स ) , 1956 

के नियम 6 के अनुसार, मक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है , 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri कि उक्त प्राधिकारी को श्री एस०ए० पुमावाला, एडवोकेट , 12, ईस्माइल 
Akula Venkata Subbaiah to be disqualified for being chosen 

बिल्डिग , 381, डॉ . दादाभाई नौरोजी रोड , फोर्ट , बम्बई ने उक्त नियमों 
as , and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a के नियम 4 के अधीन पूरे महाराष्ट्र राज्य में लेकय प्रमाणक (मोटेरी ) 
State for a period of three years from the date of this order . का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भेजा है । 
[ No . AP- LA /149 / 78( 22 )] 

उक्त व्यक्ति को लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि 
भावेश 

कोईमापत्तियां तो वे इस मोटिस के प्रकाशित होने के पौवह दिन के 

मन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जाये । 
नई विस्ली , 24 मार्च, 1979 
मा०मा० 1300.----यत: निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि जून , 

[ संख्या 22/ 29/ 79 न्याय] 
1977 में हुए पंजाम विधान- सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 

स . ८० हिन्दी , सक्षम प्राधकारी 
111- मटिंग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कैलाश , 
2003, दी माल , मटिंग,जिला मटिंडा, ( पंजाब ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 

MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
1951 तथा सधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
प्पयों का कोई भी लेखा वाखिल करने में मसफल रहे हैं । 

( Department of Justice ) 
और यसः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

NOTICE 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा सष्टीकरण नहीं दिया है 

New Delhi , the 29th March, 1979 
और निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

S . O . 1201. — Notice is hereby given by the Competent 

Authority in pursuance of rule 6 of thc Notarios Rules, 
भतः अब , उफ्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 1956 , that upplication has been made to the said Authority , 

under rule 4 of the said Rules , by Shri S . A . Poonawala , 
मायोग एतद्वारा उक्त श्री कैलाश को संसद के किसी भी सवम के या 

Advocate , 12 , Ismail Building, 381, Dr. Dadabhoy Naoroji 
किसी राज्य की विधान -समा प्रथवा विधान परिषद के सदस्य चुने आने 

Road , Fort, Bombay for appointment as a Notary to prac 

tise in and throughout the State of Maharashtra . 
पौर होने के लिए इस प्राधेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 

a Notary may be submited in writing to the undersigned 
[सं० पजाब-वि०५०/ 111/77] within fourteen «lays of the publication of this notice . 
भावेश से , 

[ No. F. 22 ( 29 / 79 -Jus .] 
बी० नागमुग्मण्यम, सपिण 

L . D . HINDI, Competont Authority . 
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(कम्पनी कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली, 9 अप्रैल , 1979 
का . आ . 1202... कम्पनी अधिनियम , 1056 ( 1058 का 1) की 
धारा 410 वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
श्री मुरली एस . देवरा , अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य लघ, उद्योग यिकास 
निगम बम्बई को , भारत सरकार के विधि , न्याय और कम्पनी कार्य 
मंत्रालय , कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं . का . आ . 823 ( अ ) 
दिनांक 28 अक्तूबर, 1978 के अधीन उसके द्वारा गठित सलाहकार 
समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और उक्त अधि 
सूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

CORRIGENDUM 
New Delhi , the 21st November, 1978 

INCOME- TAX 
S . O . 1203. - The Department of Revenue hereby amend the 
notification No . 2186 ( F. No. 203 / 19 / 78-ITA. IT) dated the 
25th February , 1978 as under : 
For 
" Poonawalla Research Foundation , 

Bombay." 
Read 
" Serum Institute of India 
Research Foundation , Poona." 

[ No. 2585 (F. No . 203 / 19 / 78-ITA. II )] 


उक्त अधिसूचना में , प्रविष्टि 4 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि 
अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 


" 5. श्री मुरली एस . देवरा " 


[ फाइल संख्या 3/ 4 / 78- सी . एल .-5 ] 

के. एन . रामचन्द्रन , उपसचिव 


( Department of Company Affairs ) 


नई दिल्ली , 2 जनवरी , 1971 

प्राय- कर 
का०मा० 1204 . - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित पैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को मचिव , 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने प्राय -कर नियम , 1962 
के नियम 6 (iv ) के साथ पठित प्राय-फर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 2क ) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के 
लिए अनुमोदित किया है : - - 
वैज्ञानिक अनुसंधान 

सीमेंट विनिर्माण के लिए वीरमित्रापुर 
कार्यक्रम का नाम 

क्षेत्र के उस मैगनेशिया और उच्च 
सिलिका चना पत्थर का उपयोग । 


New Delhi, the 9th April , 1979 


S . O . 1202 . - In exercise of the powers conferred by section 
410 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956) , the Central Gov 
ernment hereby uppoints Shri Murli S . Deora, Chairman, 
Maharashtra State Small Industrics Dovelopment Corporation , 
Bombay , as a member of the Advisory Committee constituted 
hy it under the notification of the Government of India in 
the Ministry of Law , Justice and Company Affairs , Department 
of Company Affairs No. $ .O . 623 ( E ) dated the 28th October , 
1978 and hereby makes the following amendment in the sald 
notification, namely : 


In the said notification , after entry 4 , the following entry 
shall be inserted , namely : 

" 5. Shri Murli Ş. Deora," 


[ File No. 3 / 4 / 78- CL. V ] 
K. N. RAMCHANDRAN, Dy . Secy . 


मायोजनकर्ता का नाम मैमर्म विमरा स्टोन लाइम कम्पनी लि . , 

चार्टर्ड बैक बिलिंग, कलकता- 70001 
मायोजन का स्थानः 

भारतीय मीमेंट अनुसंधान संस्थान , 
एम -10, माउथ ऐक्मटेनशन- II , नई 

विल्ली - 1100 49 . 
प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तारीख 16- 8- 78 
पूर्ण होने की अनुमानित सारीख 15- 4-1979 
अनुमानित लागत 

86, 000 रु० 
2. भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान , नई दिल्ली को प्राय -फर 
मधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) (ii ) के अधीन अनुमोदित किया जा 
चुका है । देखिए वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 10/ 18/ 63- मा०क०म० 
I, तारीख 21 मार्च, 1961 । 

[ सं . 2630 ( फा० सं० 203/ 150/ 78 प्राय० म०प्र० II ) ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


सुधि -पत 


नई दिम्ली, 21 नवम्बर , 1978 


माय - फर 


का०मा०.1203. - - राजस्व विभाग, अधिसूचना सं० 2186 ( फा० सं० 
203/ 19/ 78- आई टी०ए . II ), तारीख 25 फरवरी, 1978 में निम्नलिखित 
संशोधन करना है : 
"पूनावाला रिसर्च फाउरेशन, मुम्बई " " भारतीय सीरम संस्थान अनुसन्धान 
के स्थान पर 

संस्थापन, पूना । पहें । " 
[ सं० 2585 ( फा० सं० 203/ 19/ 78- आ००१०-II ) ] 


New Delhi, the 2nd January, 1979 

INCOME-TAX 
S . O . 1204. - It is hereby ntiliai fos ; general information 
that the following scientific rearch programme has been 
approval for the period specifi: I bolow for the purposes of sub 
ution (2A ) of Suction 35 of th : linconi 3-4x Act , 1961 read 
with Rule 6(iv) of the Income-tax Act, 196 : by the Secretary , 
Department of Science & Technology , New Delhi . 
Nimic of the Scientific Re Utilisation of high magresia and 
search Programme : high silic: limestones of Birmi 

trapur area for cement manu 
facture . 


[ भाग 11 - - खण 3 ( ii )]] 
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INSTITUTION 
The National Kidney Foundation (India ), Bombay. 


This notification is effective for a period of 2 years from 
4 -12-1978 to 3 - 12 - 1980 


[ No. 2670 ( F. No, 203 / 200A / 78-ITA. II ] 

____ P . N. JHINGON, Under Secy . 
नई दिल्ली , 25 जनवरी, 1979 


Name of the Sponsorer : M /5, Bisra Stone Lime Company 

J .td. , Chartered Bank Building , 

Calcutta -700001 . 
To be undertaken by: Cement Research Institute of 

Indla , M - 10 , South Extn . II, 

New Delhi-110049 . 
Proposed d : te of cont - 16 - 8- 78 . 

mencement , 
Anticipated date of Cont . 15 - 4- 1979 . 

pletion . 
Estiniiled outlıy 

_ Rs. 86 ,000 . 
2. The Cenient Rescarch Institute , of India , New Delhi 
stunds approved u /s. 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 vide 
Ministry of Finance Notification No . 10 /18/ 63 -ITA, I datcd the 
21st Mirch , 1961 . 

No . 2630 ( F. No . 203/ 150/ 78-ITA.II)] 


का० ० 1208.--- पर्वमाधारण को जानकारी के लिए, यह अधिसूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को , भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली ने प्राय-कर अधिनियम , 1961 की 
धारा 35 की धारा 2 ( क ) के प्रयोजनों के लिये नीचे विनिर्दिष्ट अवधि 
के लिए अनुमोदित किया है : 
1. वैज्ञानिक अनुसंधारा कार्यक्रम जिला पटियाला के नाभा और सिमाना 
फा नाम 

तहसीलों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 

पर अनुसंधान परियोजना । 
2. प्रायोजना कर्ता 

मेमर्म हिन्तुस्नान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स 

लिमिटेड नई दिल्ली । 
3. प्रायोजना का स्थानः राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान , झरनाल 
4. अनुसंधान कार्यक्रम की अवधि 1 अप्रैल , 1979 से तीन वर्ष 
5. अनुमानित व्यय ___ 3, 0 2, 000 60 और 10 प्रतिशत 


नई दिल्ली , 19 जनवरी , 1979 


का० मा० 1203. ---सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि विहिन प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकिन्मा अनुसंधान 
परिषद्, नई विरूनी , ने निम्नलिखित संस्था को , प्राय -कर नियम , 1962 
के नियम 6 (ii ) के गाय पठित , प्राय-कर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए चिकित्मा 
अनुसंधान के क्षेत्र में “ वैज्ञानिक अनुसंधाम " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्न 
लिखित प्रतों पर अनुमोदित किया है :- - 
(i ) यह कि संस्था , चिकिरमा अनुमंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनु 

संधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिमाव रखेगी । 
( ii ) यह कि संस्था , प्रत्येक विनीय वर्ष के लिये अपने वैज्ञानिक 

अनुसंधान मंबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् 
को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस 
प्रयोजन के लिये अधिकाधित किया जाए और उसे मूचित 
किया जाये । 


गष्ट्रीय मेरी अनुसंधान संस्थान , करनाल को प्राय-कर अधिनियम , 
1961 को धारा 35 ( 1 ) ( ii ) के प्रधान अनुमोदित किया जा चुका है । 
देखिए वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं० 2579 ( फा० 
म . 203/ 56/ 78- प्रा० क . प्र . II ), तारीख 15 नवम्बर , 1978 , 

[ मं० 2693 ( फा० म० 20.3/ 163/ 76 प्रा० फ० प्र०II ) ] 


New Delhi, the 15th January , 1979 


मंस्था 


दि नेशनल मिनी फाउण्डेशन ( इण्डिया ) , मोम्छे । 

यह अधिसूचना 4- 12- 1978 में 3-12- 1980 तक की दो वर्ष की 
प्राधि के लिए प्रभावी होगी । 
[म० 26710 ( फा० मं0 203/ 200ए/ 78 प्राई डी ए II ] 

पी०एन० सिंगन , अवर मचिय 


S . O . 1206 . - It is hereby notifieul for general information 
that the following scientific research programme has been 
approved for tho period specified below for the purposes of sub 
section (2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 , by the 
Indian Council of Agricultural Research , New Delhi. 
1 . Scientific Research Pro - Research Project on Socio - Eco 
gramme : 

nomic Survey of Nabha and 
Semana Tehsils, District Patiala 


2 . Sponsore 1 (11 ) by: 


M /s, Hindustan Milk Food Manu 
___ tacturers Ltd . , New Delhi . 


New Delhi, the 19th January, 1979 


S. O . 1205. - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Indian Council of Medical Research , New Delhi the pres 
cribed authority for the purposes of clause (il ) of sub 
section ( 1 ) of Section 35 of tho Income-tax Act, 1961 read 

with Rule 6 (ii) of the Income -tax Rules, 1962 under the 
category of " scientific research association " in the field of 
Medical Research , subject to the following conditions : 


3 . Sponsored ( b ) al ; National Dairy Research Insti 

tute, Karnal. 
4. Dration of Research 3 years from 1st April , 1979 . 

Programme; 
5. Estimate Expenditure : Rs. 3,03 ,000 + 10 % 

2 . The National Diry Research Institute , Karnal standis 
approve uider Section 35 (1 ) (ii) of the Income-tax Act , 1961 
vijen inistry of Finance (Department of Revenue) Notification 

No. 2579 ( F . No. 203/ 50 / 78 - ITA. II ) dited 15th November , 
1978 . 

[ No. 2683 (IF. No . 203/163 / 76 -ITA. I})] 


( 1 ) That the institution will maintain a separate account 

of the sums received by it for scientific research in 
the field of medical research , 


(2 ) That the institution will furnish annual returns of 

its scientific research activities to the Council for 
cach financial year by 31st May each year at the 
latest in such form as may be laid down and inti 
mated to them for this purpose . 


का० मा० 1207. - इम विभाग की अधिसूचना मं० 2 153, तारीख 
2- 8- 78 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित 
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किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान 

S. O . 1208. - - It is hereby notified for general infnormation 

that the following scientific research programme has been ap 
परिषद ने निम्नलिखिन मंस्था को , प्राय -कर अधिनियम , 1961 की धारा 

proved for the period specified below for the purposes of sub 
35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित section ( 2A ) of section 35 of the Income -tax Act, 1961 by 
किया है , 

the Indian Council of Medical Rescarch , New Delhi : 
माथा 

Name of the Scientific 

" Study of Re - use of coils in 

Reseurch Programme : Haemodialysis" . 
किशोर भारती बामखेरी, जिला होशंगाबाद ( मध्य प्रदेश ) 

To be undertaken by : S . M . S . Medical College & 
यह अधिसूचना 11 - 10- 1978 से 30- 9-1991 तक की तीन वर्ष की 

Hospital, Jaipur . 
अवधि के लिए प्रभावी होगी । 

Duration of Project ; Five years from 1-9 - 1978 to 
[ म . 2685 ( फा० म० 203/ 11/ 29-अाई टी ए II ) ] 

31- 8 -1983. 

Estimated Expenditure : Rs. 4 ,00 ,000 / (Rupees Four 
S. O . 1207. — In continuation of this Departmennty Notifica 

Lakhs only ) . 
tion No . 2453 dated 2 - 8 - 78 , it is hereby notified for general 
information that the institution mentioned below has been 
approved by Indian Council of Agricultural Research , the 

"The approval for the above project is subject to the follow 
prescribed authority for the purposes of clause ( ii ) of gub . 

ing conditions : 
section ( 1 ) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 . 

( 1 ) That the institution will maintain a separate account 

of the amounts received and expenditure incurred 
INSTITUTION 

for this research project as distinct from the other 
Kishore Bharati Bankheri, District Hoshangabad . (Madhya 

cxpenditure of S .M .S . Medical College & Hospital, 

Jaipur . 
Pradesh) . 

( 2 ) That the Institution will furnish annual returns of this 
This notification is effective for a period of 3 years from 
1 - 10 -1978 to 30 -9 - 1981 

scientific research project to the Council for each 
financial year by 31st May each year at the latest 

In such form as may be laid down and intimated 
____ INo. 2685 ( F . No. 203 /11 / 79- ITA. JI] 

to them for this purpose . 


का०मा० 1208: - - पर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को , भारतीय 
चिकित्मा प्रनर्मधान परिषद् नई दिल्ली ने आयकर अधिनियम , 1961 
की धारा 35 की उपधारा ( 21 ) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट 
अवधि के लिए अनुमोदित किया है -- 
वैज्ञानिक अनुसंधान 

"हीमोडाइलाइसिम में कुरिलियों के पुनः 
कार्यक्रम का नाम 

प्रयोग पर अध्ययन " 
मायोजनफर्ता 

एम० एम० एस० मेडिकल कालेज मौर 

अस्पताल , जयपुर । 


The S. M . S . Medical College & Hospital, Jaipur has been ap 
proved under Section 35 ( 1 ) (ii ) of the Income-tax Act , vide 
Ministry of Finance , Department of Revenue Notification No. 
320 , P . No. 203 / 7 / 73 -ITA. II dated 27th March, 1973 . 

This approval is effective for a period of 5 years from 
1 . 9- 1978 to 31 - 8- 1983 . 

INo. 2686 ( . No . 203 /147 /78-ITA. II ] 


परियोजना की अवधि 


1 - 9- 78 से 31+ 8- 1983 तक 5 वर्ष 


अनुमानित व्यय : 

1, 00, 000 रु०- ( केवल चार लाख रूपए 
उपरोक्त परियोजना के लिए अनमोदन निम्नलिखित शतों पर किया 
जा रहा है : - - 
( i ) यह कि मंस्था , इम मनमंधान परियोजना के लिए पाप्त रकम 

और उस पर किए गए सर्च का पृथक हिमाय रखेगी । यह 
हिसाम एम० एम० एम० मेडिकल कालेज और अस्पताल , जयपुर 
के अन्य खर्च में अलग होगा । 


नई दिल्ली 31 जनवरी , 1979 
का . मा० 1209: -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
अधिसूचित किया जाता है कि विहित अधिकारी प्रति भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को प्राय- कर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खणड (ii) के प्रयोजनों के 
लिए अनुमोदित किया है । 

संस्था 
हक्मामेर एग्रिकलपरण रिसर्च एण जबलपमेंट फाउण्डेशन प्राइवेट 
लिमिटेउ , बाम्बे । 


यह अधिसूचना 26-12-1978 से 25-12-1979 तक फी एक वर्ष 
की अवधि के लिए प्रभावी होगी । 

[ म . 2700 ( फा० सं० 203/ 9/ 79 आई टी एII ) ] 


( ii ) यह कि मंस्था , प्रत्येक विनीय वर्ष के लिए , अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 


New Delhi , the 31st January, 1979 


परियोजना की वार्षिक विवरणी परीपद को प्रति वर्ष 31 मई तक 
ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकाधिन 
किया जाए और उसे मूषित किया आए । 


दि एम० एम० ए० मेटियाल कानेज और अस्पताल , जयपुर को , मायकर 
अधिनियम की धारा 35 ( 1 ) (ii ) के अधीन अनमोदित किया गया है , 
देखिए वित्त मंत्रालय के गजस्थ विभाग की अधिसूचना मं . : 210, ( फा० 
सं० 203/ 7/ 73-प्रा०का० अ०II ) , तारीख 27 मार्च, 1973. { 
___ यह अनुमोदन 1 - 9- 1978 से 31- 8- 1983 तक को 5 वर्ष की अवधि 
के लिए प्रभावी होगा । 

[ 10 2695 ( ता ) , 203 1 4778- प्रा . का०अ०II ) ] 


S . O . 1209. - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by the 
Indian Council of Agricultural Research , the prescribed autho 
city for the purposes of clause ( 11) of sub -section ( 1 ) of 
vection 35 of the Income -tax Act, 1961 . 

INSTITUTION 
Hexamer Agricultural Research & Development Fourdation 
Pvt . Ltd ., Rombay . 

This notification will be effective for a period of one year 
trom 26 - 12 - 1978 to 25-12-1979. 

INo. 2700 ( F. No. 203 / 9 / 79- rTA. II .)] 
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नई दिल्ली , 2 फरवरी, 1979 


प्रायोजनकर्ता का नाम 


मैसर्स मेटा कि प्राइवेट लिमिटेड , 

न्यू इमिया सेण्टर पाचवी 

मंजिल , कोमापरेज रोग, मुम्बई । 
योत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद 


प्रायोजन का धान 


कामा 1210 : -~-मर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
फिया जाना है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिफिरसा अनुसंधान 
परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को , प्राय-कर नियम , 1962 के नियम 6 
( ii ) के साथ पठित प्राय -कर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र 
में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था प्रवर्ग के अधीन निम्नलिम्बिन गौ पर मन 
मोविस किया है, अर्थात् :---- 

(i ) यह कि मस्था , चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में पंज्ञानिक अनमंधान 
के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिमान रखेगी । 

( ii ) यह कि संस्था, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने पैमानिक 
अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 
31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधि 
मूचित किया जाए और उसे सूचित किया जाए : 


पारंम होने की प्रस्तावित तारीख जनवरी , 1979 
पूर्ण होने की अनुमानित तारीख विसबर 1980 
अनुमानित लागत 

10 लाख १० 
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशासा हैदराबाद के०प०प०सं० का एक एकफ 
है जो आयकर अधिनियम , 1922 की धारा 10 ( 2 ) ( 13 ) के अधीन 
अनुमोदित किया जा चुका है देखिए मूतपूर्व वित्त विभाग की अधिसूचना 
म० 34, तारीख 24- 11-1946 . 

[ म . 2723/ फा०सं० 203/ 17/ 79- पा०क०म० II ] 


गुजरमल मोदी अम्पताल और मिकिस्मा विमान अनुसंधान केन्द्र, नई 
विम्मी 

यह अधिसूचना 2- 1- 1979 से 1- 1- 1981 तक की 2 वर्ष 
की अवधि के लिए प्रभावी होगी । 

[सं० 2708/ फा० सं० 20 3 18/ 79- पाई टी ए II ] 


New Delhi, the 2nd February, 1979 
S. O . 1210. - - It is hereby notified for general infor 
mation that tho institution mentioned below has been ap 
provod by Indian Council of Medical Research , the pros 
cribed authority for the purposes of clause ( ü ) of sub 
Section ( 1 ) of Section 35 of the Income -tax Act, 1961 read 
with Rule 6 (ii) of the Income -tax Rules , 1962 under the 
category of " scientific research Association " in the field of 
Medical Rescarch , subject to the following conditions : 


New Delhi, the 6th February , 1979 
S . O . 1211 . - It is hereby notified for general information 
that the following scicntific research programme has been 
Approved for the period specified below for the purposes of sub 
Section (2A) of Section 35 of the Income- tax Act, 1961 read with 
rule 6(iv) of the Income-tax Rules , 1962 by the Secretary , De 
partment of Science and Technology , New Delhi. 
Name of the scientific re- Studies on process for the manu 
Search programme : facture of epichlorohyrin / glyce 

rine & process design Phase l 

at a scale 120 kg. per day . 
Name of the sponsorer : M / s. Meta zinc Pvt . Ltd., New 

India Centre, 5th Floor , Co . 

opcrage Road , Bombay . 
Sponsored ut 

Regional Research Laboratory , 

Hyderabad. 
Proposed date of com - January , 1979 . 

mencement : 
Anticipated date of com- December , 1980 . 

pletion: 
Pstimated outlay : 

Rs . 10 lakhs . 
2 . The Regional Rescarch Laboratory , Hyderabad is a unit 
of C. S .I. R . which stands approved under section 10( 2) ( xiii ) 
of the Income -tax Act, 1922 vide late Finance Departments 
Notification No . 34 dated 24- 11 - 1946 . 


(ii ) That the institution will furnish annual returns of 

of the pump received by it for scientific research 

in the field of medical rescarch . 
( ii ), That the institution will furnish annual returns of 

its scientific research activities to the Council by 
31st , May cach vear at the latest in such form 
as may be laid down and intimated to them for 
this purpose. 

INSTITUTION 
Gujar Mal Modi Hospital & Research Centre for Medi 
cal Sciences , New Delhi. 

This notification is effective for a period of 2 years from 
2 - 1 - 1979 to 1 - 1 - 1981 . 

[ No. 2708/ F No. 203 / 18 / 79-JTA. IJ 


नई दिल्ली , 7 फरवरी , 1979 


का आ० 1213: ---केन्द्रीय सरकार , प्राय -कर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23- ग ) के 
मर ( 5 ) द्वारा प्रदत गक्तियो का प्रयोग करते हुए , प्रस्लमीगु मागानाथ 
म्यामी मन्दिर नईनारकोइल और मंगलानाथस्वामी मन्दिर , तिर उतिरा 
कोमामंगई को निर्धारण वर्ष 1973- 74 के लिए और से उक्त धारा के 
प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है । 

[ मं0 2726/ फा० मं० 197/ 112/ 77- ०फ ( ए I )] 


नई दिल्ली , 6 फरवरी , 1979 
कामा० 1211 . - - मवमाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को मचिव , 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने , आयकर नियम , 1962 
के नियम 6 (iv ) के साथ गठित पाय- कर अधिनियम 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 2 ) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिदिष्ट प्रयधि के लिए 
अनुमोदिन किया है ... 
वैजानिक अनमंधान कार्यक्रम का नाम एपिफ्लोरोसाईग्नि गिलमरीन ने यिनि 

मणि के लिए प्रक्रिया और 
प्रतिदिन 120 कि . ग्रा० के 
मापमान पर प्रक्रिया डिजाइन 

फेग I पर अध्ययन । 
1367 GI/ 78 - 2 


New Delhi, the 7th February, 1979 
5 . 0 . 1212 . - - In cexrcise of the powers conferred by clause 
( 1 ) of sub- section ( 23C ) of section 10 of the Income -tax 
Act.. 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics Arulmigu Naganathaswami Temple , Nainarkoil and 
Mangalanathaswami Temple , Thiru Uthirakogamangai for 
the purpose of the said section for and from the assessment 
year 1973- 74. 

[ No . 2726 / F. No. 197 /112 / 77.IT ( AI] 
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नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1979 
का आ० 12 13 : - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी. अर्थात भारतीय सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित संस्था को , प्रायकर अधिनियम 1961 
की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 3 ) के प्रयोजनों के लिए 
निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है : 
( 1 ) इस छूट के अधीन के० पार० कामा प्रोरियंटल इंस्टीटयूट , 

मुम्बई द्वारा संग्रह की गई निधियों का उपयोग अनन्य रूप से 

मामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के संवर्धन के लिए किया जाएगा ; 
( 2 ) यह कि संस्थाम, इस छूट के अधीन उमके द्वारा संग्रह की गई 

निधियों का पृथक हिसाब रखेगा ; 
( 3 ) यह कि संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 

नई दिल्ली को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें इस छूट के 
अधीन संग्रह की गई मिधियां और उन निधियों के उपयोग किए 
जाने की रीति दर्शित होगी । 

संस्था 
दि० के० प्रार० कामा मोरियंटल इंस्टीटयूट, मुम्बई 
यह अधिसूचना सारीख 1- 4-1978 से प्रभावी होगी । 
[ सं० 2728/फा० सं० 20 3/ 134/ 76- पाई टी ए 2] 

जे० पी० शर्मा, निदेशक 


ORDER 
New Delhi, the 30th March, 1979 

STAMPS 
S . O . 1214 .- - In exercise of the powers confcrred by clause 
( 2 ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899) , the Central Government hereby remits the 
duty with which the bonds in the form of promissory notes 
to the value of fifty - five lakhs of rupees , to be issued by the 
Haryana Financial Corporation , are chargeable under the 
Said Act. 

[ No. 7 / 79- Stamps- F. No. 33 / 8 / 79 - ST ] 

S. D . RAMASWAMY , Under Secy . 
( मापिक कार्य विभाग ) 

(भाग प्रमाग ) 

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1979 
का० भा० 1215: -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिर्जव बैंक की सिफारिश पर एसद्वारा घोषणा 
करती है कि उस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के उपबन्ध 
इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि 
के लिए यूनाइटेड इन्डस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड , कलकत्ता पर उस सीमा तक 
लागू नहीं होंगे जहाँ तक इनका संबंध मैसर्म सुरेन्द्रा इंजिनियरिंग वर्क्स 
( प्राइवेट ) लिमिटेड, कलकत्ता में शेयरों का दृष्टिबंधक रूप में धारिता 


S . O . 1213 , -- It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Indian Council for Social Scicnces Research , the prescrih 
ed authority for the purposes of clause ( lii) of gub - section ( 1 ) 
of section 35 of the Income-tax Act, 1961 , subject to the 
following conditions : 

The funds collected by the K . R . Cama Oriental 
Institute Bonibay under this exemption will be uti 
lised exclusively for promotion of research in social 
sciences ; 


[ संख्या 15 ( 5 )- बी प्रो० - 3/ 79] 
( Department of Economic Affatrs ) 

( Banking Division ) 

New Delhi, the 21st March, 1979 
S . 0 . 1215... .In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949 ) , the 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of sub 
section ( 2 ) of Section 19 of the said Act shall not apply for 
a period of two years from the date of this notification to the 
United Industrial Bank Ltd ., Calcutta , in sofar as they relate 
to its holdings of the shares in M /s . Surendra Engineering 
Works ( P ) Ltd., Calcutta. as pledgee. 

__ [ No. 15 ( 5) - B. O . III / 791 


(ii ) That the institute shall maintain separate accounts of 

the funds collected by them under the exemption . 
(iii) that the Institute shall send an Annual Report to 

the Indian Council of Social Sciences Research , 
New Delhi, showing the funds collected under the 
exemption and the manner in which the funds were 
urtilised. 


INSTITUTION 
The K . R . Cama Oriental Institute , Bombay. 
This notification is effective from 1- 4 - 1978, 


[ No. 2728 / F. No. 203 / 134 / 76 -ITA JI ] 

J. P . SHARMA, Director 
आवेश 
नई दिल्ली, 30 मार्च, 1979 


का० आ० 1218:--- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 3 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
परकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतदधारा घोषणा करती है 
कि उक्त अधिनियम की धार 9 के उपबन्ध 30 दिसम्बर, 1979 तक की 
अवधि के लिए कर्नाटक बैंक लिमिटेड , मंगलौर पर उस सीमा सक लागू 
नहीं होग जहां तक इनका मंबंध इस बैंक द्वारा कुछ अचल सम्पति अर्थात 
बीजापुर जिले के जमखंडी के उप पंजीकृत मंडल में स्थित दोनों तरफ 
में खुले मथा 110X 80 की माप के वो प्लाट जिनकी संख्या 58 तथा 69 
है , की धारिता में है । 

[ संख्या 15 ( 6 ) - बी०प्रो०- 3/ 70] 

मे० भा० उसगावकर, अवर सचिव 
S . O . 1216 . - In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , the 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of Section 
9 of the said Act shall not apply upto 30th December , 1979 
to the Karnataka Bank Ltd ., Mangalore, in respect of the im 
novable property consisting of two open sites bearing plot 

No . 58 and 69 measuring 110 x30 cach, situated within the 
suh registration divisions of Jamkhandi, Bijapur District held 
by it. 

[ No . 15 ( 6 ) - B. O . III /791 
M . B . USGAONKAR , Under Socy . 


स्टाम्प 


का० मा० 1214.-- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899( 1899 का 2 ) 
की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उस शुल्क को माफ करती है 
जो हरियाणा वित्तीय निगम द्वारा प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किये 
जाने वाले 55 लाख रुपये मूल्य के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 
प्रभार्य है । 

[ सं० 17/ 79-स्टाम्प -फा०सं० 33/ 8/ 79-5-वि०क० ] 

एस० डी० रामास्वामी , अवर सचिव 
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का आ० 1217 - - कृष्णगम यमदेव बैंक लिमिटेट के कारोबार के अर्जन कैनयम या राई या बाल या दोनों की आपस में गंधी हुई नहों द्वारा ठोम 
को सम्बन्ध में दिनांक 2- 2- 1974 क प्रादेण के अन्तर्गन , केन्द्रीय गरकार बना हुई तथा रबड़ के प्रावरण महित या राहत रबड़ या अलमी के 
द्वारा स्वीफल गर्ता तथा निबन्धनों के खंड 5 ( 1 ) के अनुमग्ण म, तथा प्राधार या बिटुमिनन मिश्रण प्रादि मे अन्तर्भरत बन्धको में बनाई गई 
भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 का 23 ) की धारा 35 हो और सम्पूर्ण मामग्री को लाने ले जाने या शक्ति संरण के प्रयोजन 
को उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय के ना एक समान है में पाक वनीकृत या प्रपम्कृत किया गया हो । 
मरकार, एनद्वारा कृष्णराम बलदेव बैंक लिमिटेड की यसूल न की गई 

उपाबंध 
परिसम्पत्तियों के अन्तिम मूल्यांकन की अवधि की मीमा को 19 अप्रैल , 
1979 से 18 अप्रैल , 1991 तक (दोनों दिन शामिल हैं ) , वो वर्ष 

1. रबड़ तथा फौबेक करवेयर एलोवेटर, बैल्टिग । 
के लिए और बाती है । 

2 रबड़ को मंचरना बल्डिग । 
[मच्या 17( 5 )-भी० ओ०-III/ 78] 

३ . ठोस बुनी हुई रबड़ से अन्नमरिन कपड़े की लिंटग । 

१. ठोस बनी हुई रबड़ से अन्त मारत बाला की बैटिग । 
बलदेव सिंह , संयुक्त मधिव 

[सं० 6( 23 )/ 73-नि नि० तथा नि० उ०] 
S . O . 1217 . - In pursuance of clause 5 (IV ) of the Terms and 

सी०बी० कुकरमी, मयुक्त निदेशक 
Conditions sanctioned by the Central Government under an 
Order dated 22- 2 - 1974 relating to the acquisition by the 
State Bank of India of the business of the Krishnaram Baldeo MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES AND 
Bank Limited , and in exercise of the powers conferred by 

COOPERATION 
sub -section (7 ) of Section 35 of the State Bank of India Act, 
1955 ( 23 of 1955), the Central Government hereby extends 

New Delhi, the 7th April, 1979 
the time limit for final valuation of the unrealised assets of 
the Krishnaram Baldeo Bank Limited for a further period of S . O . 1218. - .- Whereas the Central Government In exercise of 
two years from the 19th April, 1979 to the 18th April, 1981, Powery conferred by section 8 of the Export ( Quality control 
both days inclusive . 

and inspection Act, 1963 ( 22 of 1963 ) published a proposal to 

1ccognise the Indian Standards Institution Certific ; tion Mark 
[ No. 1715)- B.CO . III / 78] 

in relation to Rubber Beltinys as required by sub - rule ( 2 ) of 

ruilc 11 of the Export ( Quulity Control and Inspection ) Rules , 
BALDEV SINGH , J1, Secy . 

1964 in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub -section 
• . - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 

! ii ) lated the 1st April. 1978 under the order of Government 
वाणिज्य, नागरिक पूर्सि तपा सहकारिता मंत्रालय 

of India in the Ministry of Commerce No . S. O . 878 dated 

the 1st April, 1978 ; 
नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 1979 

And whereas objectivas and suggestion were invited till the 

15th May , 1978 from all persons likely to he affccted there 
का० भा० 1218 - केन्द्रीय सरकार ने निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

by : 
पौर निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 8 द्वारा 

Ind whereas the copies of the Said Gazette were made 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , रबर बैस्टिग के संबंध में भारतीय 

asailable to the public on 3rd April , 1978. 
मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्ह को मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव 

And whereas the objectiuns incl suggestions received froin 
(निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 

the public on the said draft huve been considered by the Cent 
के उप-नियम ( 2 ) के अपेक्षानुसार , भारत मरकार के वाणिज्य मन्त्रालय Tal Government. 
के आवेश संख्या का० आ० 878 तारीख , । अप्रैल , 1978 के अधीन 

Now , therelore , in exercise of the powers conferred by sec 
भारत के राजपत्र भाग - II खंड - 3 उपबंड ( ii ) तारीख 1 अप्रैल 1978 

tion 8 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 

1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government hereby recognises 
में प्रकाशित किये थे । 

The Indian Standards Tostirution Certification Mark in relation 

to Rubber Belling for the purpose of dcnoting that , where 
और उनमें संभाव्यत: प्रभावित होने वाले मभी व्यक्तियो से 15 मई , Rubber Beltings inre aflixed with such mark , they shall be 

Jeeinca to be in conformity with the standard specifications 
1878 तक आपत्ति तथा सुझाव मांगे गए थे । 

l ecognised by the Central Government under section 6 of 

the said Ict published with the Notification of Government 
और उक्त राजपन्न की प्रतियाँ जनता को 3 अप्रैल, 1978 को उपलब्ध 

of Indizt in the Ministry of Commerce , S .O . 847 dated 13111 
करा दी गई थी । 

March , 1967 tead with subsequent amendment S .O . 1297 dated 

4th April, 1968 . 
मोर उमत प्रारुप पर जनता में प्राप्त प्रापनिया तथा समावों पर 

Definition 
केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है : 

In this Notification " Rubber Beltings * shall mean any ot 
अतः अब केन्द्रीय सरकार ( क्वालिटी नियंत्रण औरनिरीक्षण ) अधिनियम , 

the beltings mentioned in the Annexure to this notification 

made from loven canvas or voven wolid by interweaving 
1963 ( 1983 का 22 ) धाग 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते layers of cotton and or hair or both and binders impregnated 

with rubber Jinsced hasc / bituminous compound ctc. 
हए , उसरवर्ती मंगोधन का प्रा० संख्या 1297 तारीख 4 अप्रैल , 1968 

with 

or without rubber cover , the whole heing vulcanisad or / pro 
के साथ पठिन वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना मंग्या फा० प्रा० 847 cecsed together in a uniform manner , used for the purpose 
नारीख 13. मार्च , 1967 में यह निर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए ग्बर 

of conveying materials or power transmission , 
मैल्टिग के सम्बन्ध में भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्ह को मान्यता 

Annexure 
देती है कि जहाँ ग्बर बैटिंग पर ऐसे निम्ह लगाए गए है वहाँ व उन 1 Rubber and fabric conveyor and elevator belting. 
अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय मरकार द्वारा मान्य मानक विनि 

2. Rubber transmission belting . 
देशों के अनुरुप समझे जाएंगे । 

3 . Solid woven impicgnatel cotton belting . 
परिभाषा 

4 Solid woven impreghited hiir belting. 
म माधभूचना में रब नैल्टिंग में इस अधिसूचना के पाब । 

INu. h( 23 1 / 73- TEI & FBI 
में यणन वैल्डिंग में में कोई भी ऐमी बस्टिग अभिप्रेत है जो बनी दुर 

( B . KEKRETI. Joint Directil 
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( पाणिज्य विभाग ) 
मुख्य नियंत्रक मायात-निर्यात का कार्यालम 

आदेश 

भई विस्सी , 27 मार्च , 1979 
का० प्रा०12 19----: सर्वश्री फर्टीलाइजर, कार्पोरेशन माफ इंडिया लि . , 
गोरखपुर यूनिट , पी० मो० फर्टीलाइजर फैक्टरी , गोरखपुर , ( उत्तर प्रदेश ) 
को 67,000/- रुपये ( सड़सठ हजार रुपये मात्र ) का एक प्रायात माइसेंस 
सं० आई०/प्राई/ 2443593/ सी/ एक्स एक्स/एम/ 64/ 77 दिनांक 2- 9-77 प्रदान 
किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा- शुल्क प्रयोजन 

और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रप्ति जारी करने के लिए इस माधार 
पर मावेदन किया है कि मूल सीमा - शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रयोजन प्रति प्रस्थानस्थ हो गई/ खो गई है । मागे यह बताया गया 
है कि मूल सीमा- शुल्क प्रयोजन पौर मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां 
सीमा- शुल्क प्राधिकारी मौर बैंक के पास पंजीकृत नहीं कराई गई थीं । 
लाइसेंस की दोनों प्रतियो नही मिली थी और इसमें 22-2- 79 को गेष 
67,000/- रुपये थे । 

2. इस तक के समर्थन में , मावेवक मे शपथ मायुक्त द्वारा प्रमाणित 
एक सपथ -पत्र दाखिल किया है । तपमुसार, मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस की 
मूल सीमा शुल्क प्रति और मुद्रा विनिमय दोनों प्रतियों खो गई है । इस 
लिए यथासंशोधित मायात (नियंत्रण ) मादेश 1955 दिनांक 7 - 12- 55 
की उपधारा १ ( सी सी ) में प्रदरत अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्व 
श्री फर्टीलाइजर कारपोरेशन माफ इंडिया लि . गोरखपुर को जारी किए 
गए लाइसेंस सं० भाई/माई/ 2443593 दिनांक 2-9- 77 की उमत मूल 
सीमा - शुल्क प्रयोजन और मुमा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां एतद 
द्वारा रा की जाती है । 

3. लाइसेंस धारी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा - शुल्क प्रयोजन 
और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां अलग से जारी की जा रही 


देश 


शेष 


नई दिल्ली , 28 मार्च, 1979 
का० बा० 1220---: सर्वश्री अशोक सलैड लि . नार्थ बाप रार , 
मद्रास को यू० के० क्रेडिट के अन्तर्गत मंलग्न सूची के अनुसार कच्चे माल 
और मंघटकों का पायात करने के लिए 1,31,24,906 . 00 रुपए का 
प्रायात लाइसेंम सं० पी / डी / 2212982/मार/ एम जी / 66 एच 77 दिनांक 
17- 2- 1978 प्रदान किया गया था । 

2. उन्होंने उपर्युका लाइमेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय प्रति जारी 
करने के लिये इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति खो गई या अस्थानस्थ हो गई है । लाइसेंसधारी द्वारा प्रागे 
यह भी सूचना दी गई है कि लाइसेंस में अप्रयुक्त शेष 1,29,95, 686 . 00 
रुपये थे । 

3. अपने तर्क के समर्थन में , प्राधदफ ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 
है । मैं संतुष्ट हूँ कि आयाप्त लाइमेंस मं० पी /जी / 22 12982 दिनांक 
17-2-1978 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई या 
प्रस्थानस्य हो गई है और इसलिए निदेश देता हूं कि पावेदक को उपयुक्त 
लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी की जानी 
नाहिये । मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति एतदाग रह की 
जाती है । 
____ 4. उपर्युक्त लाइमेंस की अनुलिपि मया विनिमय नियंत्रण प्रयोजन 
प्रति अलग से जारी की जा रही है । 

लाइसेंस के म्योरे 
क्रम ला०म० और दिनोंक माल का विवरण 
मं० 

- - . - - - - 
1 पी / टी / 22 12982 

कपा माल यू० के० 
दिनांक 17- 2- 78 

और संघटक 
-- - - - 

अवधि जिस सक मूल्य रु० में प्रयुक्त मूल्य 
___ वैध है 
___ 16- 2- 79 1 , 31 , 24, 986 1, 29. 300 1 , 29, 95 , 686 म० 

[ म० पाटो/ ए- 2 ( 9 )/ - एम- 78/ पार एम - 4 ] 
मा० एम० आर्य, उप मुख्य नियन्त्रक पायात-निर्यात 

कृत मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात 
New Delhi !he 28th March , 1979 
S . O . 1220 . - - M / s . Ashok Leyland Limitde, 28, North Beach 
Road, Madras were granted import licence No. P / D / 22129821 
R / MG / 66 / H / 77 dated 17- 2 -1978 for import of Raw mate 
rials and components as per list attached to it valued at 
Rs. 1.31,24,986 / - under U. K . Credit . 

2 . They have requested for the isslic of duplicate Exchange 
Control purposes copy of the above said licence on the ground 
that the original Exchange control copy has been lost or mis 
placed . It has been further reported by the licensee that the 
licence had an unutilised balance of Rs. 1 ,29, 95, 686 / -. 

3. In support of their contention, the applicant have filed an 
affidavit. The undersigned is satisfied that the original Ex 
change Control Purposes Copy of import licence No . 
P / D / 2212982 dated 17 - 2 - 1978 has been lost or misplaced 
and frence directs that a duplicate Exchange Control Purposes 
copy of the said licence should be issued to the applicant. 
The original Exchange Control copy is hereby cancelled . 

4. The Duplicate Exchange Control Purposes cory of the 
said licence is being issued separately . 

Particulars of licence . 
S . No. Licence No. Description of Country 
& date 

goods 
P/ D / 2212982 Raw materials and U . K . 
Ut .17. 2 . 78 

components. 

- - - - -- - - - - - -- - । - 
Validi.y lipto Value In Rs. Utilised value Balance 
16. 2. 1979 1. 31 , 24, 986/ - Rs. 1, 29 , 300 /- Rs. 12995686 / 
Tile No. Alto / A - 2 ( 9 ) /AM/ 78 / RM- 4] 

C . S. ARYA , 
Dy. Chief Controller of Imports & Exporta 
for Chief Controller of Imports and Exporters . 


- 


- - - 


- 


- - 


[सं० एफ ई भार टी / 28/ 77-78/ पी एल एस/ए ] 


Office of the Chlef Controller of Imports and Exports 

(Dopartment of Commerce) 

ORDER 
Now Dolhi, the 27th March , 1979 
5 .0 . 1219 .-- M / s The Fertilizer Corporaiton of ladia Ltd ., 
Gorakhpur Unit, P. O . Fertilizer Factory, Gorakhpcr, ( UP) 
wero granted an import licence No. I / I / 2443593 / C / XX / 
H / 64 / 77 dt . 2 - 9 - 77 for Rs. 67 ,000 / - ( Rupees sixty seven 
thousand only ). They have applied for the issue of a duplj 
cate Customs Purpose and Exchange Control Purposes copy of 
the said licence on the ground that original Customs purposes 
and Exchange Control purposes copy has been misplaced / lost, 
It is further stated that original customs purposes and exchange 
Control Purposes copy was not registered with the Customs 
authorities and Bank , Both the copies of the licence were not 
traced and the balance available on it was Rs . 67, 000 / - as on 
22 - 2 -79. 


2. In support of this contention the applicant has filed 
an affidavit certified by Oath Commissioner. I am accordingly 
gatisfied that both the original Customs Copy and Exchange 
copy of the said licence has been lost. Therefore , in exercise 
of the powers conferred under sub Clause 9 ( cc ) of the im 
ports ( Control) Order 1955 dt. 7 - 12 -65 as amended the said 
original Customs Purposes and Exchange Control Purposes 
copies of the licence No . I / I / 2443593 dt. 2 - 9 - 77 issued to 

M / s . Fertilizer Corporation of India Ltd ., Gorakhpur is here 
by cancelled . 

3 . A duplicate Customs Purposes and Exchauge Control 
Purposes copy of the said licenco is being issued separately 
to the licensec . 

C , S. ARYA 
[ File No. Fert / 28 / 77 -78 / PLS / A ] 


- - - - 


- 


- - 


- 
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( मारिफ पूमि मोर सहकारिता विभाग ) 


नई दिल्ली , 27 मार्च, 1979 


का० मा0 1221. -- केन्द्रीय सरकार , अग्रिम संविदा (विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन मार्दन 
इंडिया क .टन एसोसिएशम लि . मि० , भटिंडा द्वारा मान्यता का नवीकरण 
के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार पायोग के परामर्श से विचार 
करके और यह समाधान हो आने पर कि ऐमा करना व्यापार के हित में 

और लोकहित में भी होगा, एतबद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को मई की अग्रिम 
मंविधाओं के बारे में 16 अप्रैल, 1979 से 15 अपैन, 1982 (जिसमें 
ये दोनों दिन भी सम्मिलित है ) तीन वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के 
लिए मान्यता प्रदान करती है । 


S. O . 1222. .. .The Central Government , having considered 
in consultation with tho Forward Márkets Commission , the 
irpplication for renewal of recognition made under Section 
5 of the Forward Contracts ( Regulation ) Act, 1952 (74 of 
1952 ) by the Northern Indian Cotton Association Ltd. Bhatin 
da and being satisfied that it would be in the interest of the 
trade and also in the public interest so to do , hereby grants, 
in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said 
Act, recognition to the aid Association for a further period 
of three years from 16th April, 1979 to the 15th April , 1982 
(both days inclusive ) , in respect of forward contract in 
cotton. 


2 . The recognition hereby granted is subject to the condi 
lion that the said Association shall comply with such diroc 
tions, is may , from time to time, be given by the Forward 
Markets Commission . 

[ No. 12 ( 3 ).IT / 79] 


2. एनवद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएपान 
ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा भाजार आयोग द्वारा समय- समय 
पर दिये जाये । 


[ सं० 12 ( 3) प्राई ० टी०/79] 


( Department of Civil Supplies & Corporation) 


New Delhi, the 27th March, 1979 


S . O . 1221. .... The Central Government, having considered in 
consultation with the Forward Markets Commission , the ap 
lication for renewal of recognition made under Section 5 of 
the Forward Contracts ( Regulation ) Act , 1952 ( 74 of 1952 ) 
by Southern Gujarat Cotton Dealers Association , Surat and 
being satisfied that it would be in the interest of the trade 
and also in the public interest so to do , hereby grants , in cxci 
cise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, 
recognition to the suid Association for a further period of 
three years from thc 16th April, 1979 to the 15th April, 
1982 (both days inclusive ) , in respect of forward contracts 
in cotton. 


का० मा० 1223. – केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा ( विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन ईस्ट इंडिया 
जूट एण्ड हेमियन एक्सचेंज लि . 43. नेताजी मुभाष रोड , कलकता बारा 
मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग 
के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा 
करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा , एतद्वारा उक्त 
अधिनियम , की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शनियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
एक्सचेंज को पश्चिम बंगाल, बिहार , असम , मेघालय , उड़ीसा तथा त्रिपुरा 

और केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कम्ना पटमन 
( मेस्टा महित ) की अग्रिम मंपियामों के बारे में 29 मार्च, 1979 से 
28 मार्च, 1982 नक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं ) की तीन 
वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है । 

2. एतदद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्म के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज 
ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय 
समय पर दिए जाएं । 

[ सं० 12( 3) माई०टी०/ 79 ] 

के . एस . मध्य 

उप सचिम 
8. 0. 1223. ---The Central Governmnet, having considered 
in consultution with the Forward Markets Commission , the 
application for renewal of recognition made under Section 
5 of the Forward Contracts ( Regulation)) Act , 1952, (74 of 
1952 ), by the East India Jute and Hessian Exchange Limit 
ed, 43, Netaji Subhas Road, Calcutta, and being satisfied that 
it would be in the interest of thc trade and also in tho 
public interest so to do, hereby grants , in exercise of the 
powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition 
to the said Exchange for a further period of three years 
from 29th March , 1979 10 28th March, 1982 (both days 
inclusive ) in respect of forward contracts in raw juto (in 
cluding mena ) in the States of West Bongal, Bihar, Assam , 
Meghalaya, Orissa and Tripura and the Union Territories of 
Arunachal Pradesh and Mizoram . 


2 . The accognition hereby granted is subject to the condition 
that the said Association shall comply with such directions , 
cty may, from time to time, be given by the Forward Markets 
Commission. 


[ No . 12 ( 3 ) -IT / 79] 


का० आ० 1222. - - केन्द्रीय सरकार , अग्रिम मंगिया ( विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन माऊदर्न 
गुजरात काटन डीलर्म एसोसिएशन , सूरत वारा मान्यता का नवीकरण के 
लिए किये गये आवेदन पर वायवा बाजार मआयोग के परामर्श मे विचार 
करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में 

और लोकहित में भी होगा, ए . वारा उक्त अधिनियम की धारा द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को मई की अग्रिम 
संविदापों के बारे में 16 अप्रैल 1979 से 15 अप्रैल 1982 (जिममें से 
दोनों दिन भी सम्मिलित हैं ) तीन वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये 
मान्यता प्रदान करती है । 

2. एप्लवद्वारा प्रवस मान्यना इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन 
ऐसे निदेणों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार पायोग द्वारा समय 
ममय पर दिये आयें । 

[ सं . 12-IT ( 3 )/ 2/ 79] 


2 . The recognition hereby granted is subject to the con 
dition thal the said Exchangt shall comply with such direc 
tions as muy, from time to time, be given by the Forward 
Markets Commission. 


[ No. 12( 3) -IT / 79 ] 
K . S . MATHEW , Dy. Secy . 
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भारतीय मानक संस्था 


नई दिल्ली , 1979- 03- 27 


- - 


- 


मं० 


मक 


काभा . 1224 . - - ममय समय पर मशीधिन भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम ( 1 ) के अनमार 
भारतीय मानक सस्था द्वारा प्रविभूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में दिए जिन 159 लाइमेंमों के ब्यौरे दिए गए हैं, उनका मार्च 1976 में माकरण 
किया गया है । 

अनुसूची 

. -. - - - - - - - . . . - - - - - - - - -- - - . . -- - - - - - . - . 
कम लाइमेंग मध्या और सिथि वैधता की अवधि लाइममधारी का नाम और पता 

लाइसेंस के अधीन वस्तु प्रक्रिया और नन्मबंधी 

भारतीय मानक परमाम 
. . -- -- - - - . - - 

___ . - - -- - - -- - - - - . . - - -.. .. . . 

- - - - - 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 
1 . सीएम/ पल - 50 76- 02- 01 ईस्ट इंघिया प्लाईवड क० लि०, कलकसा 

चाय की पेटियों में प्लाईड के पन्ने --- 
1958 -01-20 

IS : 10 - 1970 
77- 01 - 31 
. सीएम / एल - 57 

76-02-01 अमम बैला नाईवड प्राइवेट लि ., कलकमा चाय की पेटियों के प्याईवर के तख्ने --- 
1958- 01 - 19 

IS . 10 - 1970 


- 


. . - . . - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - . - . 


- 


- 


- 


- 


- 


77- 01 - 31 


3 मा एम/एल - 59 

1958- 01- 20 


75- 02- 01 ग्राम काल वनीयर इएस्ट्रीज प्रा . लि . उदलाबाड़ी, चाय की पेटियों के नाई युद्ध में तन --- 
जजनपाईगुड़ी ( प० ब० ) । 

IS 10 - 1970 
77- 01- 31 
76- 02- 0 । कामले पर टावर्स प्रा०नि०, कलकत्सा 


4 मी एम /एल - 78 

1958-04- 24 


77- 01- 31 
76- 02- 09 दि मुरमा नै व एट इंडस्ट्रीज प्राषि० ,कसना 


5. मा एमन-- 86 

1958- 04- 2 । 


77- 01- 31 
76-04- 01 पार्ने प्राइस्टम प्रा . लि . बम्बई 


6. मी एमएल - 172 

1960- 03- 11 


बिस्कुट ( फर मिस्कुटों के अतिरिकत )-- - 

IS 1011 - 1968 


77- 03 - 31 


76-() 4-01 माठे बिस्कुट चाकलेट क०, पुणे 


7. मा एम/ एल - 171 

1960-03- 11 


8 मी एमएल - 208 

1516(3+1) 7- 29 


77- 01- 31 
76- 10 -1- 01 मंगाल कामे का एर फार्मास्युटिकल वर्मलि . ,कलकत्ता नप्यालीन ---- 

____ IS : 539 - 1935 
77- 02- 15 
76- 02- 01 प्रभाताई या प्राइफ्टम गा -काकोजन ( असम ) पाय को पेटियों के प्लाईवा के लिये पेनात .... 

IS 10 - 1970 


2) मा एम/ एन - 232 

1960- 10 -17 


77- 02- 13 


713- 02- 01 


था प्लाईवर कं , कलकत्ता 


11), मी परत - 327 

1961 - 07- 31 


77- 01 - 31 
75- 10 1- 101 इ . न 


म केटेगर वन नई दिल्ल 


11 मा रम पम - 3641 

1061 - 12 - 24 


18- सी पोफोरदं न - -- 

IS : 916 - 1968 


717- 12- 31 
7 (5- 101-111 नटारे नारि: वार्य , बम्बई 


12 मा मन 2 

1 ) 15 2- 02-109 


77- 10 - 31 
716 - 10 .3- 101 दि हिन्दुस्तान मनरल प्रालस्टग क० प्रा०ला, बम्बई 


वर्ग ए रावन वाला नाल फेजाप्रणा मोटर 7 . 5 
किवा ( 10 हागा ) तह ममता वाना - - 

IS 325-- 1970 
बी एच मी धनन पाउडर - - 

IS 561 - 1972 


15. मी समाल - 103 

1152- 101-1) 


म 


76- 03- 31 


713 -10 :1 - 101 


14 गं मल - 420 

1912- 06- 


यो एच मा गत वगर्जनीय पारदर ... 
___ IS 362 - 1972 


- 


- . 


- 


. - . 


- - - 


- 


-- 


- - - - 


- 


- - -- - . 


-- - -- - 


- ---- - 


- 


- 


- - 


- - - - 
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( 2 ) 
15. सी एम/ एल - 515 


( 3 ) 
76- 04- 01 ए०एम० रहमानी अहमदाबाद 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 5 ) 

. - . . --- - - - . .. - 
रजकों से बना फाउंटेन पेनों की स्याहिपा - - 

IS : 1221 - 1971 


1963- 03- 15 


77 - 03- 31 
76- 02- 01 बेयर ( हरिया ) लि० , ठाणे 


16. मी एम एल - 631 

1984- 02- 21 


77- 01- 31 
71- 03- 01 श्री कटेश्वर मिनरल्म ( प्रा . ) लि . महाम 


स्थिरीकस मीपौमसी ईपाल भरकरी क्लोराइम 

नेस प्रष पर प्राधारेत दवाइयां - -- 

IS : 2358 - 1963 
बी एप सी एलन पाउडर - . 

IS : 561 - 1972 


17. सी एम एल - 654 

1961- 04- 28 


77- 02- 28 
76 - 02 -01 म भाग्न स्टील रोलिंग मिल्स , बम्बई 


18. सी एम / एल - 730 

1964- 06 - 29 


मरचना इस्पात ( मानक किस्म )---- 

IS : 226--1975 


77- 01- 31 
76- 02-101 


19. मी एम/ एल - 731 

_ 1964-06- 29 


गरपना इस्पात ( माधारण विस्म ) --- 

IS : 1977 -- 1975 


77- 01- 31 
76- 03 01 श्री वेंकटेश्वर मिनरल्म ( प्रा . ) नि० , मनाम 


20 . मी एमएल - 756 

1984- 08- 12 


की डी टी धूलन पाउडर ---- 
IS 364 - 1961 


76- 12- 31 
75-11- 16 अप्रवाल हार्डवेयर प्रा . लि ., 24 परगना 


21. मी एम / एल - 831 

1964•11- 02 


मरचना इस्पात ( मानक किम्म ) 

[ S : 226 - 1975 


76- 11 - 75 
75 - 11- 16 


22. सी एम पल- 832 

1964- 11 -02 


मंरचना इस्पात ( साधारण किम्म ) --- 

IS : 1977 - 1975 


76- 11- 15 


23. मी एम / एल - 833 

196.5- 11-06 


21. मी एमएल - 1005 

1965- 02-08 


25. मो एम/ एल - 1006 

1965- 02-08 


26. मी एम /एल - 1007 

1965- 02- 09 


27 . मी एम पल - 1008 

1965- 02- 08 


28. मी एमाल -- 1016 

1966-02- 26 


76-02- 15 कांडीविनी मेटल वर्म ठाकुर वार , ( महाराष्ट्र ) वर्तनों के लिये पिटवा एलमिनियम और मिश्र 

पलमिनियम 
77 -02- 15 

IS : 21 - 1975 
76- 02- 16 मिह इंजीनियरी वर्म ( प्रा० ) लि०, कानपुर ( उ०प्र० ) मंरचना इस्पात ( मानक किस्म ). . 

IS : 226 - 1975 
77 -02- 15 
76- 02-16 

मरचना इस्पात ( माधारण किस्म ) - - 

IS : 1977 - 1975 
77 - 02- 15 
76- 02-16 बी पार हरमन एंट मोहटा ( इंडिया ) प्रा०नि०, उल्हाग भरचना इस्पात ( मानक किम्म ) -- 
में नगर , कल्याण , सम्बई । 

IS - 226-- 1975 
76- 08- 31 
76- 02- 16 

मंरचना इस्पान ( माधारण जिम्म ) - - 

IS : 1977--1975 
76- 08- 31 
76- 02- 01 नेशनल इलेक्ट्रो मैकनिक क० , गजकोट - 2 

मीन फेजी प्रेरण मोटर -- 

___ IS : 325-- 1970 
77- 01- 31 
76- 03- 01 वेस्ट इडिया ट्राल कं . लि , चेलायन्नर फेरोक मंरचना इस्पात ( मानक किम्म ) - - 
( केरल ) । 

IS : 226 - 1975 
77- 02 - 28 
76- 103. 101 

मंरचना इस्पात ( माधारण किम्म ) --- 

IS : 1977 - 1975 
76- 02- 28 
76-03- 01 टेक्ममा इरट्रीज भी पन मिल, राकघर कोयम्बतूर वर्ग ए रोधन वानी तीन फेजी प्रेरण मोटर 15 

किया ( 20 हा०पा . ) मक क्षमता वाली-- - 

IS : 325 - 1970 
77- 02-15 अन्न पूर्ण विस्कुट ( मन्यू ० ) कं , कानपूर 

बिस्कुट -... 

IS : 1011 - 1968 
77- 02- 15 

- -- -- - - - - -- -- - - -- - -- - - 


29 मी एम एल - 1090 

1965 - 06- 03 


31. मी एमाल. - 109 ] 


1985 - 06- 03 


1181 


31. मी एम/एल - 118 

1965-12- 16 


77 - 02 - 28 


32. सीएम/एल - 1 2 10 

1966- 02- 15 


- - -- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - 


- - - 


- 
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( 1) ( 2 ) 
33. सीएम/ एल - 1337 

1966-08-29 


34. सी एम/ एल - 1397 

1967-02- 28 





से 


( 6 ) 
76- 03-16 फडम फैट्स एंड फर्टिलाइजर्स लि . तानुफ रोष्ठ पसुमों का मिश्रित चाग --- 
( पश्चिम ) गोदावरी जिला ( प्रा० प्र० ) 

IS : 2052 - 1989 
77 - 03- 15 
76-03- 01 सेन्ट्रल इंसेमिटमाइनस एंड फर्टिलाइजर्स , बम्बई कापर माक्सी बलोराइट जल विसनीय गाउडर - -- 

IS : 1507 - 1966 
77 - 02- 28 
70- 03- 01 

पल्लीन धूमन पाउडर - - 

IS : 1308-- 1974 
77 - 02- 28 
76-01- 01 दिगविमय मेटल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली 

गोर क्लोर्जस ( द्रप नियंत्रिन ) माग 1, 2 और 3-- - 

IS : 3564-- 1970 


35. सी एम/ एल - 1398 

1987 - 02- 28 


36. सी एम /एल - 1591 

1967- 12- 31 


76- 12 - 31 


37. सी एम/एल - 1627 

___ 1968- 01 - 24 


38. सी एमएल - 1838 

1968- 03- 16 


39. मी एम / एल - 1649 

1968- 03- 08 


40. मी एम/ एल - 1660 

1968- 03- 27 


76- 02- 01 प्रीमियर टिम्मर पंप प्लाईवर प्रोडक्टम , जलपाईगली चाय की पेटियों के प्लाईवड के समते - - 
( पं० ० ) 

___ IS : 10 - 1970 
77- 01- 31 
76- 02- 16 हिन्दुस्तान कोक्टर्स प्रा . लि ., बड़ौदा 

शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए मान विवे 

लड़दार एलुमिनियम इस्पात कोर पाले एल 
77-02- 15 

मिनियम चालक - -- 

IS : 399 - 1961 
75 - 11 -16 अग्रवाल हार्डवेयर वर्म ( प्रा . )लि०, कलकत्ता कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे मेंठे हए इस्पात के 

मरिये---- 
78- 11- 15 

IS : 1786- 1966 
76-01- 16 मेंडोज ( इंडिया ) लि० ,ठाणे 

मेलाथियोन पायमनीय मान्द्र --- 

IS : 2567 - 1973 
77- 01- 15 
76- 03- 01 प्रोमवाल इलेक्ट्रिकल्म फरीदाबाद ( हरियाणा ) 018 किवा ( 1/ 4 हा पा ) और 0 . 55 किया 

( 3/ 4 हा पा ) की क्लाम प रोधन वाली 
70- 08- 31 

एक फेज की छोटी , मी मोटरें -- - 

IS : 996- 1964 
75- 12- 16 बजरंगबली इंजीनियरिंग के० प्रा०लि टावडा ( प०३० ) मरचमा इस्पात ( मानक लिम्म ) - - 

IS : 226 - 1975 
76- 12- 15 

मंरचना इस्पात ( माधारण फिम्म ) - - 

IS : 1977- 1975 
76- 12- 15 


41. सी एम /एल - 1663 

1968- 03- 07 


42 मी एम/ एल - 1715 

1968- 06 -12 


75 - 12 - 15 


43. मी एम/ एल --1716 

1968- 06- 12 


44. सीम/एल - 17:38 

1968- 07- 11 


45. मी एम /एल- 1964 

1969- 05- 15 


46. मी एम/एल - 2012 

1969- 07- 08 


76-03- 01 मेंदल मेनिटमाइसम एंड फर्टिलाइजर्म , बम्बई डी डी टी धूलन पाउडर -- - 

__ IS : 564 - 1961 
77- 02- 28 
76- 01-16 स्वरूप केमिकलम लखनऊ 

बी एफ मी धूलन पाउपुर ---- 

IS : 561 - 1972 
77- 01- 15 
78- 93-10 [ मेंट्रल सेक्टिमाइम पर फर्टिलायजर्म, बम्बई बी एच मी पायमनीय मान्द्र---- 

__ IS : 632- 1972 
77- 02- 28 
73- 02- 15 दिसलकोटी कोआपरेटिव कैटल फीर प्राममिंग मुर्गी का दाना --- 

सोसाइटी निक, जिला धारवार ( कटिक ) 
77- 02 - 16 
76-03-01 मेंट्रल इमेमिटमाइरम एट फर्टिलायजर्म , बम्मई प्रागनो मर्युरियन मूत्रं बीज उपचार जैव पाराष्ट्र 

निमितियां - - 
77- 02- 28 

IS : 3282- 1965 
76- 03- 01 

ऐलिड्न पायमनीय मान्द्र - - 

IS : 1307 - 1973 
77- 02- 28 


47. मी एम / एल - 2052 . 

1969- 08- 18 


1371 - 1968 


48. मी एम / एल - 2077 . 

1969- 09-22 


49. मी एम एल - 2078 

1969- 00- 22 


- - ~ 


- - 


- 


- - - - . - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- 
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__ ( 1) ( 2) 
50. सी एम /एल - 2125 

1969- 10- 27 


१ 


51. मी एम एल - 2126 

1969- 10- 27 


52 मी एम/ एल - 2182 

1969-12- 24 


5 3. मी एम /एल - 2220 

1970 -02-10 


54. सी एम / एल - 2248 

1970 -02-10 


5 5. सी एम/एल- 2251 

1970- 02- 10 


56. सी एम/ एल - 2252 

1970- 02-10 


57. सी एम / एल - 2261 

1970-02- 23 


58, सी एम एल - 2273 

1970- 03-06 


( 3 ) 

( 5 ) 
76- 02- 01 ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रीड, ईस्ट इंडिया रबड़ पर्स संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) -- 

प्रा० (लि० ), 24-परगना (पं० बंगाल ) IS : 226 - 1974 
77-- 02 - 31 
76 -02- 01 

संरचना इस्पात ( साधारण किस्म) --- 

_ IS : 1977 - 1075 
77 - 01- 31 
78-02-01 बंगाल इलेक्ट्रिक काम्सर्न हामका 

डोर क्लोजर्स ( द्रव नियंत्रित ) साइज 2-1 

IS : 3584- 1970 
77- 01- 31 
76-02- 01 कानोडिया केमिकल्स एंड इन्डस्ट्रीज लि ., जिला बी एच सी तकनीकी 
मिर्जापुर ( उ०प्र० ) 

IS : 560- 1968 
77- 01- 31 
76-02-16 असम कंडक्टर्स एक ट्यूम लि०, गौहाटी ( प्रसम ) शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए सख्त खिये 

लहदार एलुमिनियम इस्पात की कोर पाले 
77- 02- 15 

एल मिमियम पालक 

IS : 398-- 1961 
76- 02- 18 विजय टिम्बर ट्रेडिग क० पठानकोट , जिला गुरदासपुर पलाईनुर की चाय की पेचियों के पट्टियां --- 
(पंजाब ) 

IS : 10 ( भाग 3 ) - 1974 
77-02- 15 
76-02- 16 बी० उत्तम सिंह एण सन्म जलन्धर शहर 

हाकीस्टिक 

IS : 829 - 1965 
77 - 02- 15 
76-02-01 दि टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया रबा और चमड़े के तले मोर एड़ी वाले खनिकों 
लि० कानपुर 

के सुरमा बूट और जूते (टाइप 1) -- 
77-01-31 

IS : 1989 - 1975 
76- 03- 01 त्रिवेणीटिशूज लि . कलकत्ता 

कार्बन पेपर के लिए प्राधार कागज --- 

IS : 3413 - 1966 
77- 02- 28 
76-02- 16 हरयाणा केमिकल्स एंड पेस्टीसाइड्स , पहावरगढ़ बी एच सी घलन पाउडर- -- 
जिला रोहतक ( हरियाणा ) । 

IS : 561 - 1972 
77-02-15 
76-02- 15 हिन्तस्तान स्टील ल० मंगलोर 

कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे मरोड़े इस्पात के 

सरिये --- 
77- 01- 31 

IS : 1788 -1968 
76-01- 01 बी को इंजीनियरिंग के लि०, बटाला ( पं . ) कंक्रीट प्रबलन के लिए 141 मिमी व्यास तक 

और 141 मिमी व्यास से अधिक की ठंडी 
76-06-30 

मरोड़ी विकृत इस्पात की छः -- 

IS : 1786- 1968 
76 -03- 16 नोट प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज गंदर 

बी एच सी धूलन पाउपर 

IS : 561 - 1972 
76- 08- 15 
76- 03- 16 बी०ए०एस० मेटल वर्स, नई दिल्ली 

गोर क्लोजर ( द्रव नियंत्रित ) केवल साइज 2 

___ IS : 3564-- 1970 
76 -03- 15 
76-02- 01 प्रभात पायरन फाउरी एंड मेटल इंडस्ट्रीज ( प्रा० ) रेत में डले लोहे के मल पाईप 
से लि०, राउरकेला ( उड़ीसा ) 

___ IS : 1728 - 1964 
77- 01- 31 
78- 01 -16 ईमाईरीलि . टाडेपल्ली जिला गंटर ( मा०प्र० ) मलाधियोन पायसनीय सान्द्र - - 

IS : 2587 - 1973 
77- 01- 15 
76-04- 01 हिन्दुस्तान स्टील लि . सम्बई 

कंक्रीट प्रगलन के लिए ठी इस्पात के सरिये -- 

IS : 1788-- 1966 
77 -03- 31 


59. सी एम/ एल - 2471 

1970- 11- 30 


60. सी एम/ एल - 2536 

1971 -02-08 


61. सी एम /एल - 2541 

1971- 02- 16 


62 सीएमएल - 2681 

__ 1071- 03- 09 


63. सी एम / एल - 2599 

____ 1071- 03- 17 


6 4. सी एम/ एल - 2633 

1971-03- 29 


65 सी एम/ एल - 2648 

1971 - 03- 30 


66. सी एम / एल-- 2667 

1971- 03- 31 
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67. सो म पल - 2703 

_ 1971- 06- 16 


68 मी एमएल - 2722 

1971- 07-28 


15 : 4100 - 1967 


76 - 02- 16 


69 सी एम/ एन - 2859 

1971- 12- 31 


70. मी एम एल - 2866 

1972- 01- 07 


71 सी एम एल - 2871 

1972 - 01 - 14 


72. मी गम/एल - 2872 

1972- 01 -14 


73. मी एम/ एल - 2884 

1972- 01 - 24 


74 मी एमएल - 2895 

1972-02-02 


75 मी एमएल - 2910 

1972- 02- 15 


75- 12- 01 गैनन एंकरले एंड क० लि . बम्बई 

संपीमित गैस सिलिडरों ( वित पेट्रोलियम गैस ) 

के लिए पारुष फिटिंग - - 
76- 11- 30 

___ IS : 3224- 1971 
76- 02- 16 उदयपुर मिस्टिालरी कं० प्रा० लि . उदयपुर ( राज - जिन...... 

स्थान ) 
77- 02- 15 

हि वस्की - - 

IS : 4449 - 1967 
77- 02- 15 
76- 01- 16 ग्लैडस्टन लायन एम्प्लाईज इंडस्ट्रियल कोमापरेटिव जलसह और नमी रोक मनाने के लिए बिट्यमेन 
सोसायटी लि . कलकत्ता । 

के नमदे, टाइप 3 , ग्रेड 1 और 2 ---- 
77- 01- 15 

___ IS : 1322- 1970 
76-03-01 सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स बम्बई मालाथियोन धूलन पाउडर - - 

IS : 2568- 1973 
77- 02- 28 
76- 03 -16 पुन्य प्रायरन एंड स्टील वर्स नि० ठाणे ( महाराष्ट्र ) कंक्रीट प्रबलन के लिए ठो ऐंठे इस्मान के मरिये 

IS : 1786 - 1966 
77- 06- 15 
76-02-01 इन्दौर स्टील पर पायरन मिल्म , अहमदाबाद कंक्रीट प्रबलन के लिए, ठहें ऐंठे इस्पात के मगिए 

IS : 1788 - 1966 
77- 01- 31 
76-02-01 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बर्स, बम्बई 

कंक्रीट प्रबलन के लिए कैसे ऐंठे इस्पात के सरिये 

IS : 1786 - 1966 
77- 01 -31 
76-02-16 टाटा पायरन एंड स्टील फं० बम्बई 

कंक्रीट प्रबलन के लिए, ठंडे इस्पात के सरिये - - 

____ IS : 1786- 1960 
76- 08- 15 
76- 02- 16 प्रोमेगा केबल्स लि०, मद्रास 

शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए मनन खिचे 

लड़दार एनामिनियम के पोर इम्पात की फोर 
77-02-15 

वाले पालुमिनियम चालक - - 

IS : 398- 1961 
76- 02- 16 

क [ पी वी सी गेधित केबल-- - 

( 1 ) ( एक कोर ) खोल चने और बिना योन 
76- 02- 15 

वाले ] 250/ 440 वोल्ट और 650/ 1100 
वोल्ट ग्रेट एलुमिनियम और तोये के 

पालकों याले 
( 2 ) दो कोर ( पी वी सी खोल ) पड़े 250/ 440 

बोल्ट ग्रेड के पल मिनियम पालकों बाले - -- 
( 3 ) दोहरे बढ़े हुए 250/ 440 वोल्ट ग्रेड के 

तांबे के चालक वाले पौर -- - 
( 4 ) चार कोर वाले गोन ( पी वी सी खोल 

चड़े ] 650/ 1100 बोल्ट ग्रेड एलुमिनियम 

चालकों वाले - - 
मा . पी वी सी रोधित लचकदार डोरी , 
( 1 ) पी वी सी खोल चढ़ी 250/ 440 वोल्ट 

ग्रेड वाली सांबे के चालकों थाले --- 

Is : 694 ( भाग 1 और 2 ) - 1964 
78-02-16 मोमेगा केवल्स लि . मद्रास 

एलमिनियम पालकों वाले एक फोर के पोली 

इथाइलीन गेधिन और पी वी सी खोल चढ़े 
केबल - - 
IS : 1596 - 1970 


76 मी एम/एल - 2921 

1972- 02-18 


77 मी राम / एल - 2922 

1972- 02-18 


78. सी एमएल - 292.3 

1972-02-18 


77 - 02- 15 
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- - - - - 
( 1 ) ( 2 ) 

- - - 
79. सी एमएल - 2924 

1972- 02- 1 


( 3 ) 


( 5 ) 


- 


- - - 


- 


- 


- 


80. सी एम / एल - 2930 


1972 - 02- 22 


81, सी एम / एल - 298b 

1972- 03- 17 


76-02-16 प्रोमेगा केबल्स लि . मद्रास 

तापनम्य पदार्थ रोधिन ऋतुमह केबल ---- 

प्र. पी वी सी रोधित और पी वी सी खोप घढ़े : 
77 - 02- 15 

( 1 ) एक कोर 650/ 1100 बोल्ट श्रेष्ठ एलु 

___ मिनियम पालकों वाले --- 
( 2 ) दो फोर चपटे 250/ 440 वोल्ट ग्रेड 

एलुमिनियम चालकों वाले 

IS : 30 35 ( भाग 1 ) - 1965 
५. पोलीइथाइलीन राषित टेप लगे , प्रेडेड पौर 

योगिक चढ़े 
( 1 ) एक कोर 250/ 440 वोल्ट मौर 650 

1100 बोल्ट ग्रेड एलुमिनियम पालकों 

बाले - - 
( 2 ) दो फोर चपटे 250/ 440 वोल्ट और 

650/ 1100 वोल्ट ग्रेड एलुमिनियम चालको 

वाले ---- 
___ IS : 3035 ( भाग 2 ) - -- 1965 
स . पोलीच्याइलीन रोधिन और पोलीइथाइलीन 
___ खोल घने - - 
( 1 ) एक कोर 250/ 440 वोल्ट और 650/ 1100 

बोल्ट ग्रेड एलुमिनियम चालको वाले --- 
( 2 ) यो कोर चपटे 250/ 440 वोल्ट ग्रेड 

एलुमिनियम चालको वाले - - 

IS : 3035 ( भाग 3 ) - 1967 
76- 03-01 सेन्ट्रल इंसेफ्टीसाइडम एक फर्टिलाइजर्स , बम्बई हाईक्लोरवोस पायसनीय मान्द्र ---- 

IS 5277-- 1969 
77- 02- 28 
76- 07- 16 प्रोमेगा केबल्स लि . मद्रास 

1100 वोल्ट कार्यकारी वोल्टता वाले पी वी मी 

सोधित ( भारी काम के लिए ) केबल एलु 
77-02-15 

मिनियम और ताये के चालको वाने -~ 

IS : 15 5 4 ( भाग 1 ) - 1964 
75- 11- 16 गुजरात स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिग मोमाइटी डी ही दी धूलन पाउडर - -- 
लि०, अहमदाबाद 

__ IS : 5 64 -- 1961 
76 -05 -15 
76-02-01 नेशनल इलेक्ट्रो-मेकेनिकल कं०, राजकोट ( गुजरात ) एक फेजो छोटो ए सी पौर यूनियर्सल बिजली को 

मोटरें - -- 

IS : 996 - 1964 
76- 02- 01 किर्लोस्कर ब्रदर्स लि . देवाम ( म०प्र० ) 

खेती के काम के लिए साफ, ठचे माजे पानी 

के क्षेतिज अपकेन्द्रीय पेप - - 
77- 01- 31 

IS : 6595-- 1972 
76- 02- 16 ममम बंगाल प्लाईवुड कं०, कलकत्ता 

पाय की पेटियों के प्लाईवुट के तहते --- 

IS : 10--1970 
77- 02- 15 
78-03-01 हिन्द एन्टरप्राइजेज, कानपुर 

जूतों में उपयोग के लिए बचाष के लिए इस्पात 

की पंजे की टोपी --- 
77 - 02- 28 

IS : 5852-- 1970 
76- 03-16 दि टाटा पायरन एंड स्टील कं० लि . ,बंगलौर कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे इस्पात के सरिए - - 

IS : 1786 - 1966 
77-03- 15 
76- 01-01 बिहार केबल कं०, पटना (बिहार ) 

शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए सम्न खिचे 

लड़दार एलुमिनियम मोर इस्पात कोर बाले 
76-12- 31 

एलुमिनियम चालक - - 

IS : 398- 1961 
76-01-16 सैडोज ( इंडिया ) लि०, ठाणे 

ऐडिन पायसनीय मान्द्र --- 

IS : 1310 - 1974 
77- 01- 15 


82. सी एम /एल - 3060 

1972-05- 09 


83. सी एम एल - 3307 

1973- 01 - 29 


77 - 01 - 31 


84. मी एम / एल - 3313 

1973- 01 -13 


85. सी एम एल - 3325 
___ 1973- 02- 06 


66. सी एम / एल - 3345 

__ 1973- 02- 27 


87. सी एम / एल - 3357 

1973- 03- 07 


88. सीएम / एल - 3379 

1973-04-06 


89. सी एम / एल - 3403 

1973- 04- 30 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 
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- 


- 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


80. सी एम / एल - 3406 

1973- 05- 03 


91 , सी एम / एल - 3485 

1973- 07- 18 


92. सी एम /एल - 3555 

1973- 09- 25 


93. सीएम/एल - 3560 

1973- 08- 28 


94. सीएम / एल - 3564 

1973- 10- 10 


96. सीएम/एल - 3804 

1973- 11- 28 


98. सीएम /एल - 3628 

1973- 12- 07 


75- 11- 18 खोड़े इंडस्ट्रीज प्रा . लि .,बंगलौर (कर्नाटक ) टाइपराइटिंग और हाथ से लिखने के लिए कार्यन 

पेपर -- - 
76- 11- 15 

IS : 1551 - 1959 मौर 

IS : 3450 - 1966 
76- 02-01 बेटो इंजीनियरिंग एंट जनरल मैन्यूफैक्चरर्स , दिल्ली मोटर गाड़ियों के लिए केवल पी बी सी रोधित 

बिना अतिरिक्त खोल के हल्की स्यूटी पाले 
76- 07- 31 

IS : 2465 - 1969 
76- 02- 01 एशियन स्टील इंडस्ट्रीज लि . हैदरायाव 

स्पाप्त की कोर वाले एलुमिनियम चालकों के लिए 

कोर का इस्पात का तार---- 
78- 07- 31 

IS : 398- 1961 
76-03-01 मेंट्रल इंसेफ्टीसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स , बम्बई एडासरुफान पायसनीय सांद्र 

IS . 4323 - 1977 
77- 02- 28 
75- 10- 16 प्लास्टिक मोल्डर्स लि . हावड़ा 

कम घनत्व वाली पोलीश्याइलीन के पाइप , 

6 फि० प्राम/स०मी 2 और 10 किग्राबमिमी 2 वाग 
76-10- 15 

क्षमता और 50 मिमी तक 
बाहरी व्यास वाले 

IS : 3076 - 1968 
75- 12- 01 उषा मार्टिन ब्लैक ( वायर रोप्स ) लि . रांची पूर्व प्रतिलित कंक्रीट के लिए मादा समत खिचा 

इस्पात का तार : 
76- 11- 30 

( 1 ) ठंडे खिचे सार और 
( 2) जैसे सिंचे तार -- 
IS : 1785 ( भाग 1 ) - 1966 मीर 

IS : 1785 ( भाग 2 ) - 1967 
75- 12- 16 

पूर्व प्रतिबलित फंक्रीट के लिए खाचवार तार 

IS : 6003- - 1970 
76-12-15 
76-01-18 को पेस्टीसाइड्स, पोल्लाची 

बीएचसी धूलन पाउडर --- - 

IS : 561 --- 1972 
77 - 01- 15 
76-01-16 प्रिसीजन रबर इंडस्ट्रीज प्रा . लि ., ठाणे ( महाराष्ट्र ) ड्राफ्टिग सिस्टम के लिए प्रमलित संपिलस्ट रगड़ 

के ऐप्रन 
77-01- 15 

IS : 4892 - - 1968 
76- 01- 16 ममर डाईकम लि०, कल्याण ( म०रे० ) महाराष्ट्र ओ- मिसिगन 

IS : 5648 - - 1970 
77- 01- 15 
76-01- 01 मयूर इंडस्ट्रीज यवतमाल ( महाराष्ट्र ) 

ऐंड्रीन पायसनीय माम्द ---- 

IS : 1310 -- 1974 
77- 01- 31 
76- 02-01 मयूर इंडस्ट्रीज यवतमाल (महाराष्ट्र ) 

मेलाथियोन पायसनीय सांद्र 

JS : 2567 - - 1973 
77- 01- 31 
76- 02-01 हिन्दुस्तान वायर्स लि० फरीदाबाद ( हरयाणा ) इस्पात कोर वाले एलुमिनियम चालको के लिए 

कोर का इस्पात का तार - -- 
77 -01- 31 

IS : 398 - 1961 
76- 02- 01 किलपेस्ट प्रा . लि . गोबिन्दपुरा , भोपाल 

मैलाथियोन पायसनीय सांद्र -- 

IS : 2587 - - 1973 
77- 01 - 31 
76-02-01 हिन्दुस्तान वायर्स लि . फरीदाबाद ( हरियाणा ) पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए खांचवार तार - - 

IS : 8003 - - 1970 
77- 01- 31 


87. सीएम एल - 3655 

1974- 01- 08 


श 


98. सीएम / एल - 3658 


1974 - 01- 08 


99. सीएम /एल - 3888 

1974- 01 - 25 


100. सीएम /एल - 3602 

1974- 01- 28 


101. सीएम / एल - 3693 

1974- 01 - 28 


102. सीएम /एल - 3696 

1974- 01- 28 


10 3. सीएम/ एल - 3701 

1974- 02- 06 


104. सीएम/ एल - 3702 

1974- 02- 06 


[ भाग [I - - साण्ड 3 (ii) ] 
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- 
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- 


- - 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


10 5. मीएम / एल - 3706 

1074- 02- 08 


106. सीएम एल - 3714 

1974-02- 14 


107. सीएम/ एल - 3715 

1974- 02- 14 


108. सीएम /एल - 3710 

1974 - 02- 15 


109. सीएम/एल - 3720 

1974-02- 18 


110. सीएम / एल - 3721 

1974- 02-18 


11 1. सीएमएल - 3723 

1974- 02- 09 


112. सीएम/एल - 3726 

1974- 02- 27 


11 3. सीएम/ एल - 3740 

1974- 03-13 


78-02-16 बंगलोर वायर रोस मिल, (ट्रांसपोर्ट कारपोरेपान सरधना इस्पात (मानक किस्म ) - - 

आफ इंडिया प्रा . लि . की एक इकाई ( बंगलोर ) IS : 226 -- 1975 
77- 02- 15 
76-02-16 सरहिन्ध स्टील रोलिग मिल्स, अहमदाबाद ( गुजरात ) संरचमा इस्पाप्त ( मानक किस्म ) --- 

IS : 226 - - 1975 
77- 02- 15 
76- 02- 16 

संरचना इस्पात ( माधारण किस्म ) - -- 

IS : 1977 -- 1975 
77 - 02- 15 
76- 02- 16 इक्विपमेंट कंडक्टर्स एंड केवल्म ( प्रा )लि०, फरीदामाद पूर्ण एलेमिनियम और इस्पात प्रबलित एलुमिनियम 
( हरीयाणा ) 

बालक - - 
77- 02- 15 

IS : 398 -~ - 1961 
76- 02- 16 हिन्दुस्तान स्टील लि ., कलफसा 

कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे ऐठे इस्पात 

के सरिये --- 
77 -02- 15 

IS : 1786- - 1966 
76- 02- 16 मेटलिका इंटरप्राइज महमदाबाद 

निकेल सल्फेट - - 

IS : 1809--- 1968 
77- 02- 15 
76- 03- 01 असम केमिकल्म इंडस्ट्रीज बोंगईगाव ( असम ) डीडीटी पायसनीय सांद्र -- 

IS : 633- - 1956 
77- 02- 28 
76-02- 16 रावेल इंडस्ट्रीज प्रा . लि . बहादुरगढ़ ( हरयाणा ) घूर्णन शाफ्ट प्रायल सील टाइप " सी " - - 

IS : 5129 --- 1969 
77- 02-15 
76-03-18 एम० गुणवंतराय प्रा . लि . , अम्बई 

द्रवित पेट्रोलियम गैसों के लिए घरेलू चूल्हे - - 

IS : 4246 - 1972 
77- 03- 15 
76- 03- 16 एवरग्रीन इंजीनियर्म , कलकत्ता 

जूतों में उपयोग के लिए बचाव के लिए इस्पात 

की पंजे की टोपी 
76- 09- 15 

IS : 5652 - - 1970 
76-01-16 हैदराबाद केमिकल सप्लाई ( प्रा ) लि . हैदराबाद मैलाथियोन पायसनीय माद्र --- 

IS : 2567 - 1973 
76- 06- 15 
76- 02- 01 रैलिस इंडयिा लि० , मद्राम 

योएबमी धूलन पाउडर 

IS : 561 - - 1972 
77- 01 - 31 
76-02- 01 

ऐंटीन पायसनीय सांद्र - - 

- IS : 1310 - - 1974 
77- 01- 31 
76 -02- 0 1से 

डाइमीपाऐट पायमनीय साद - - 
77- 01 - 31 

IS : 3903 - - 1975 
76- 02- 01 

फेनिद्रोथियोन पायसनीय सांद्र - - 

IS : 5281 --- 1969 
77- 01- 31 
76- 02- 01 

वीएचसी जविसर्जनीय पाउजुर --- 

IS : 562 -- 1972 
77- 01- 31 
78-02- 01 रैलिस इंडिया लि . , मद्रास 

कॉपर पाक्सी क्लोराइड जल विसर्मनीय पाउडर--- 

IS : 1507 - 1966 
77 -01- 31 
76- 02- 01 रैलिस इंडिया लि . हावड़ा 

मीएचसी धूलन पाउडर - - 

IS : 501 - - 1972 
77- 01 - 31 


114. सीएम/ एल -- 3742 

1974-03- 13 


115. सीएम /एल - 3747 

1974- 03- 15 


116. सीएम/ एल - 3787 

1974-04-02 


117. सीएम / एल - 3788 

1974-04-02 


118. मीएम/ एल - 378 : 

1974- 04- 02 
119. सीएम/ एल - 3790 

1974- 04-02 


120. सीएम / एल - 3791 

1974 -04- 02 


121. सीएम / एल - 3793 

1974- 04- 02 


122. सीएम /एन - 3829 

1974- 05- 15 
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76- 02- 01 


रैलिस इंडिया लि ., हावड़ा 


12 3. मीएम / एल - 3830 

1974- 05- 15 


बीएचसी जल विसर्जनीय पाउहर .. 

IS : 56 ! - -- 14972 


77- 01 - 31 
78- 02- 0 1से 
77- 01- 31 
76- 02- 101 


124, सीएम/ एल - 383 1 

1971- 05 - 15 
. 1 25. सीएम/एल - 3832 

1974- 05- 15 


डीडीटी धूलन पाउडर - - 


डीडीटी जमविसर्जनीय पाउडर --- 

IS : 565- - 1961 


77- 01- 31 
78- 20- 01 


1 2 6. मीएमएल - 3833 

1974- 05- 15 


बीएचसी पासयनीय सांद्र --- 
IS : 632 - - 1972 


77- 01- 31 
76- 02- 01 


127. सीएम /एल - 3834 


डीडीटी पायमनीय सांद्र --- 


77 - 01 - 31 


1971- 05 - 15 
128. सीएम एल - 3835 


IS : 633-- - 1956 
डीन पायसनीय सांद्र -- 


7602- 01 


77- 01 - 31 


1974- 05- 15 
129. सीएम / एल - 3836 

1974 -05- 15 


76 -02- 31 


IS : 1310 - 1974 
कॉपार पाक्सी क्लोराइड जल विसर्जनीय पाउडर --- 

IS : 1507 --- 1966 


77- 01- 31 
76 -02- 01 


130, सीएम/एल - 3837 

1974-05- 18 


हाईमिथोएट पायसनीय सांद्र की दुबारा डिम्बा बंदी - -- 

IS : 3903 - - 1975 


77-01- 31 
75-11-01 एशियन स्टील इंडस्ट्रीज लि ., हैदराबाद 


131. सीएम/ एल - 3997 

1974- 10 - 21 


अस्सीकृत रोक तार - - 

IS : 2141-1968 


76- 10 - 31 


76-04-01 रोजिन एंटरपेनटाइन फैक्टरी , नाहन 


13 2. सीएमएल - 40 23 

1974-10- 31 


सारपीन का सेल, प्रेड 1 और 2--- 

IS : 533 - - 1973 


77- 03- 31 


133. मीएम एल - 40 43 

1974 - 11-07 


75-11-16 वि प्रलाय स्टील प्लांट, हिन्दुस्तान स्टील लि० , 
___ में दुर्गापुर, जिला वर्ववान 


सतह कठोरकारी इस्पात -- 
___ IS : 4432 - - 1967 


76 - 11 - 15 


13 4. सीएम /एल-- 40 45 

1974- 11 - 16 


135, सीएम एल - 4124 

1975 - 01- 08 


75-11-16 दि मलाय स्टील प्लांट दुर्गापुर, जिला वर्दवान, (प० मख्न बनाने और टैम्पर करने के लिए इस्पात 
मे बंगाल ) 

IS : 5517 - 1969 
76- 11- 15 
76-0 1- 18 देवी दयाल ( सेल्म ) प्रा . लि ., बम्बई 

पठोसल्फेन धुलन पाउडर - - 

IS : 4322 - 1967 
767-06- 15 
76-02-01 भारत पुल्चराइजिग मिल्स, प्रा० लि०, बम्बई कारिल धूलन पाउडर - - 

IS : 7122 - 1973 
77-01- 31 
76-02-01 वल्लभ पेस्टीसाइडस मैन्यू० के० , मानन्द, जिला कारिल धूलन पाउडर --- 
खेड़ा ( गुजरात ) 

IS : 7122- - 1973 


136. सीएमएल - 4158 

1975- 01-22 


137. सीएम / एल - 4150 

1975 -01- 22 


77- 01- 31 


76-02- 01 न्यू मेटल इंडस्ट्रीज, कलकमा 


138. सीएम/ एल - 4162 

1975-0 1- 22 


77- 01- 31 
76-02-01 असम टिम्बर प्रोडक्टस, दुम दुम जिला डिब्रूगन , 


पीतल के बाल बाल्य ( क्षेतिज प्संजर प्रकार के ) 

15 मिमी साइज के 

IS : 1703 -- 1968 
चाय की पेटी के तमने --- 

IS : 10 - - 1970 


139. सीएम /एल - 4167 

1975-0 1- 22 


( असम ) 


77-0 1- 31 
76-02-01 भोमका स्टील लि०, महादेवपुरा डाकघर, मंगलोर 


140. सीएमएल - 4179 

1975- 01- 30 


गलाई के लिए कार्यन इस्पात के बिलेट, ब्लूम , मिल्ली 

और हो --- 
IS : 1875 - - 1971 


77 -01- 31 


[ भाग II - - खण्ड 3(ii ) 


__ 


- - 


- - 


( 1 ) ( 2 ) 
14 ] सीएम / एल - 4188 

1975 - 0 1- 30 


1 4 2. मीएम / एल - 4191 

1975- 01 - 30 


143. सीएम / एल -- 4197 

1975-02- 10 


144. मीएम / एल -- 4202 

1975-02-10 


145. सीएमएल - 4205 

1975 -02-10 


146. सीएम /एल-- 420 6 

1975-02- 10 


147. सीएम / एल - 4209 

1975 - 02-12 


148. सीएम / एल - 4210 

1975-02-12 
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- - - - -- - - - - - - 
( 3 ) 
- - - - - - -- . 

- . - . -- -- . . - 
76-02-01 फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लि . , कलकता 

एक विस्फोट के लिए पीवीसी रोधिन समानर दोहरे 

विस्फोट झेबल 
76- 02- 15 

IS : 5950 -- - 1971 
76-02- 01 मोती लाल पेस्टीसाइम इंडिया , मथुरा 

हेप्टाक्लोर पायमनीय मत्रि - -- 

IS : 8439 - - 1972 
77-01- 31 
76-02-01 दि मैमूर पायरन एंड स्टील लि० , भद्रावती गोलियां, रोलर और मिररिंग रेम के लिए कार्बन 
(कर्नाटक )मसूर राज्य 

क्रोमियम इस्पात 
76- 07- 15 

IS : 4398 ---1972 
76-02-16 रैलिम इंडिया लि . ( फर्टिलाइजर र पेस्टीमाइटम डाइमियोएट पायसमीय सद्रि 

विभाग ) कोप्पूरावुल नाम्जूर जिला गुण्ट्रार ( प्रा०प्र० ) ] S : 300 3 - 1966 
77-02- 15 
76-02- 16 रैलिम इंडिया लि ., हावड़ा 

मैलाथियोन पायमनीय मांत्र की बारा डिम्बाबंदी 

IS : 2567- - 1973 
77 -02- 15 
76-02- 16 ट्रिपलैम फोमेट्स ( इंडिया ), नई दिल्ली 

बालू ठग्नी पीतल की टोटियां और स्टाप मॉक , 

15 मिमी माइज और 25 मिमी तक साइजों के 
77-02- 15 

स्टाप कॉक- - - 

IS : 781 ---- 1967 
76-02-01 रांका केबल्स प्रा . मि . , कुष्टुपा ( मान्ध्र प्रदेश ) शिरोपरि पधार प्रेषण के लिए मख्त खिये लड़वार 

एलुमिनियम और इस्पात कोर वाले एलुमिनियम 
77-01- 31 

चालक - - 

IS : 398- - 1961 
76-02- 16 रीगल स्टील पर्स, कलकत्ता 

1 ( टाट और मैकिंग करषों के लिए शटर -- - 

IS : 1186 - - 1971 
77 - 02- 15 

2 ( जूट के स्वपल कैप परिवर्ती करधों के लिए नाल --- 

IS : 2794 -- 1971 और 16 
3. जूट के चौड़े करघों के नाल - - 

IS : 2910 - 1971 
70- 03- 01 कामधेनु पेस्टीसाइड्स, पूर्ण 

बी एच सी जल विसर्जनीय पाउडर - - 

IS : 563-1972 
77 - 08- 31 
76- 03- 01 कृष्ण माइनर्म एण्ड ट्रेडर्म , जयपुर 

डी डी टी पायसनीय सान्द्र - - 
से 

___ IS : 633- 1956 
77- 02- 28 
76- 03- 01 

मैलाधियोज पायमनीय सान्द्र - - 
से 

IS : 2567 - 1973 
76- 08- 31 
76- 3- 01 इंडियन स्टील रोलिंग मिग्म लि० , चिंगलपेट मिला कंक्रीट प्रबलन के लिए मृदु इस्पात और मध्यम 
( नमिलनाड ) 

तनाव वाली इस्पात के मरिय प्रौर समत 
77- 03- 31 

खिये इस्पात के तार - -- 

_ IS : 432 ( भाग 2) -- 1962 
76- 03- 01 केसोराम म्पन पाइम एण्ड फाउण्ट्रीज ( प्रो० जल , गैस और मल व्ययन के लिए उच्च दाब 

केमोराम इंडस्ट्रीज एण्ड कॉटन मिल्म लि०, पाइपों के लिए ढलघां लोहे की फिटिग --- 
77- 02- 28 जिला हुगली ( प . बंगाल ) 

___ IS : 1 5 38-- 1969 
76 - 03- 01 मुकुन्द पायग्न एण्ड स्टील वर्म, ठाण ( महाराष्ट्र ) मन कठोरकारी इम्पात - --- 

IS : 44 3 2 - 1967 
77- 05- 15 
76- 03- 01 

मामाम्य इंजीनियरी कार्यों के लिए मशीनी पुर्जा 

के उत्पादन के लिए कार्यम इस्पात की काली 
77 -05- 15 

छरें -- 

IS : 2073 - 1970 


149. सीएम/ एल - 4216 

1975- 02- 17 


150. मीएम / एल - 4222 

1975 - 02 -21 


15 1 . सीएम / एल -4223 

1975- 02- 21 


152. मीएम / एल - 4224 

14978- 02-21 


15 3. सीएम / एल- 4226 

1975- 02-21 


15 4. मीएमएल - 4242 

1975 - 02- 26 


15 5. सीएम/ एल- 4243 


1975- 02 - 26 


-- 


- - - 


- - - - - - 
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1 


3 


. 


. 


- 


- 


76-03-01 


156. सीएम/ एल- 4244 

1975 - 02- 26 


77- 07- 15 


मसूर पायरन एंड स्टील नि०, भद्रावती (दरे० ) मामान्य इंजीनियरी कार्यो के गढ़े पुर्जी के उत्पादन 
(कर्नाटक ) 

के लिए मिश्र इस्पात के बिलेट म्लम पौर 
सिल्ली 

IS : 4388 - 1967 
अमुत स्टील लि०, गाजियाबाद 

फंक्रीट प्रगलन के लिए ठसे ऐंठे इस्पात के सरिये -- 

IS : 1786-- 1966 


76-03- 01 


157. सीएम/एल -4247 

1975- 02- 26 


77 -02 -28 
76- 03- 01 


158. सीएम/एल -4254 

1975- 03- 07 


नागदेवी इंडस्ट्रीज, बंगलोर 


77- 02- 28 
76- 04- 01 


पिटा एलुमीनियम और मिश्र एल मीनियम के 
बतन 

IS : 21 - 1975 
18 लिटर पाले वर्गाकार टिन 

IS : 916 - 1966 


प्रशोक मैटल इंडस्ट्रीज , राजकोट 


159. सीएम / एल - 4289 

1975- 04-03 


77 -03- 31 


[ सं० सी एम बी/ 13 : 12] 


INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, 1979 -03- 27 


s. o . 1224. — In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regu 
lations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution , hereby , notifies that one hundred and fiftynine licences , 
particulars of which are given in the following Schedule, have been ronowed during tho month of March 1976 ; 

SCHEDULE 


Name and Address of the Licensee 


Sl. 
No. 


Licence No . 

(CM/ L ) 


Period of 
Validity 


Article / Process covered by the Licence and tho 

Rolevants IS : Designation 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1976 -02- 01 


East India Plywood Co . Ltd., Calcutta 


1 . CM/ L - 50 

1958 - 01 - 02 


Ten -chest plywood panels--- 
IS : 10 - 1970 


to 


Assam Valley Plywood Pvt. Ltd ., Calcutta 


2 . CM/ L- 57 

1958 - 01 -19 


Tea -chest plywood panels 

IS: 10 - 1970 


3. CM/ L - 59 

1958 - 01 -20 


Assam Bengal Veneer Tods. Pvt. Ltd ., Oodala - Tea -chost plywood panols 
bari, Distt. Jalpaiguri (W . B .) 

IS : 10 - - 1970 


Grossley & Towers Pvt. Ltd ., Calcutta 


4 . CM/ L- 78 

1958 - 04 - 24 


Yea -chest plywood panels 
IS : 10 ---1970 


5 . CM/ L - 86 

1958 - 04-24 


1977 - 01 - 31 
1976 -02- 01 

to 
1977-01 - 31 
1976 -02 -01 

to 
1977 -01 - 31 
1976 -02 -01 

to 
1977- 01 - 31 
1976 -02-01 

to 
1977- 01 -31 
1976-04- 01 

to 
1977 - 03 -31 
1976-04- 01 

to 
1977 - 03 -31 
1976 -02 -16 


The Surma Match & Industries Pvt. Ltd ., Cal. Tca - chest plywood panels , 

____ IS : 10 - 1970 


cutta . 


Parle Products Pvt. Ltd., Bombay 


6 . CM/ L - 172 

1960 - 03- 11 


Biscuits (excluding wafer biscuits)- 
___ IS : 1011 - 1968 


Sathe Biscuits Chocolate Co, Poona 


7 . CM/ L - 174 

1960 - 03 -11 


Biscuits (excluding wafer biscuits ) 
IS : 1011 --- 1968 


8 . CM/ L - 208 

1960- 07 - 29 


Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd. , 

Calcutta . 


Ncphthalene -- 

IS : 539 -~-1955 


to 


9 . CM / L -232 

1960 -10 - 17 


1977 - 02 - 15 
1976 -02-01 

to 
1977 - 01 -31 


Assam Plywood Products , Village Kakojan 

(Assam ) . 


Tca - chest plywood panels 
IS : 10 - 1970 


- 


- - 


- - -- - - - 
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(2) 


(3 ) 


( 5 ) 


10 . CM /L -327 

1961-07 - 31 


to 


11 . CM /L -369 

1961- 12 - 22 


to 


12 . CM /L - 382 

1962 -02 -09 


13. CM / L -403 

1962-04 -02 


14 . CM /L -429 

1962 -06 -03 


to 


15 . CM /L -515 

1963-03 - 15 


to 


16 . CM / L -631 

1964 -02-21 


17 . CM /L - 654 

1964-04 -28 


to 


18 . CM /L -710 

1964 -06 -29 


to 


19 . CM /L - 731 

1964 -06 - 29 


to 


20. CM /L -756 

1964-08 - 12 


to 


1976 - 02 -01 India Plywood Co ., Calcutta 

Toa -chest plywood panels , 

IS : 10 - 1970 
1977-01-31 
1976 -01-01 D . C . M . Container Works, New Delhi 

18 - Litre square ting 

IS : 916 .- 1966 
1976 - 12 -31 
1976 -04 -01 Narhart Engineering Works , Bombay 

Three-phase induction motors with class X 
to 

insulation up to 7 . 5 kW (10 HP ) only -- 
1977 -03 -31 

IS : 325 — 1970 
1976 -03 -01 The Hindustan Mineral Products Co . Pvt. Ltd ., BHC dusting powders 
Bombay. 

IŞ : 561 - 1972 
1976 - 08 -31 
1976 - 03 -01 - do 

BHC water dispersible powder concentrates -- 

IS : 562 - - 1972 
1976 -08 -31 
1976 -04 -01 A . M . Rehmani, Ahmedabad 

Dye based fountain pen inkom 

IS : 1221 - 1971 
1977 - 03 - 31 
1976 -02 -01 Bayor (India ) Ltd., Thana 

Formulations based on stabilized methoxy 
to 

ethyl mercury chlorido concentrates - - 
1977 -01-31 

IS : 2358 – 1963 
1976 -03-01 Sroo Vonkateswara Minerals (Pvt.) Ltd ., Madras BHC dusting powders 

IS : 361- - 1972 
1977 -02 -28 
1976 -02 -01 New Bharat Stool Rolling Mills, Bombay Structural steel ( standard quality ) 

IS : 226 – 1975 
1977 -01 -31 
1976 -02 -01 - do 

Structural steel (ordinary quality ) 

IS : 1977 - 1975 
1977 -01-31 
1976 -03-01 Sree Venkateswara Minerals (P ) Ltd., Madras DDT dusting powders 

IS : 564 – 1961 
1976 - 12- 31 
1973-11- 16 Agarwal Hardware Pvt. Ltd ., 24 -Parganas Structural and stoel ( standard quality ) – 

IS : 226 - - 1975 
1976 - 11 - 15 
1975- 11- 16 

Structural stoel (ordinary quality ) - 

IS : 1977 - 1975 
1976 - 11 -15 
1976 -02- 16 Kandivli Metal Works, Thakurdwar (Maha - Wroght aluminium and aluminium alloy for 
to rashtra ) , 

utensils - - 
1977- 02 - 15 

IS : 21 - 1975 
1976 -02- 16 Singh Engg . Works (P ) Ltd ., Kanpur (U .P .) Structural stoel (standard quality ) 
to 

IS : 226 – 1975 
1977 -02 -15 
1976 -02 - 16 

-do 

Structural steel (ordinary quality) 

IS : 1977 – 1975 
1977 -02 - 15 
1976 -02- 16 B . R . Horman & Mohatta ( India ) Pvt. Ltd ., Structural stoel ( standard quality) — 
Ulhasnagar , Kalyan , Bombay, 

IS : 226 – 1975 
1976 -08 - 31 
1976 - 02 - 16 

-do 

Structural steel (ordinary quality) 
to 

IS ; 1977 - 1975 
1976 -08 -31 
1976 -02 -01 National Electro Mechanical Co ., Rajkot-2 Three- phase induction motors 
to 

IS : 325 – 1970 
1977 -01- 31 
1976 -03 -01 West India Steel Co . Ltd ., Choruvannur , Feroke Structural steel ( standard quality ) 
to (Kerala ). 

IS : 226 - 1975 
1977 -02 -28 
1976 -03 -01 

Structural steel (ordinary quality ) 

IS : 1977 – 1975 
1977 - 02 - 28 


21 . CM /L -831 

1964 - 11-02 


to 


-do 


22. CM / L - 832 

1964 - 11 -02 


to 


23. CM / L - 833 

1964 -11 -06 


24 . CM /L - 1005 

1965-02 -08 


25. CM /L -1006 

1965-02 -08 


to 


26. CM / L - 1007 

1965- 02 - 08 


to 


27. CM / L - 1008 

1965 -02 -08 


28 . CM /L -1016 

1966 -02 - 26 


29. CM / L - 1090 

1965 -06 -03 


-do 


30 . CM / L - 1091 

1965-06 -03 


- 


- 


– 


— 


1367 GI/ 78 — 4 
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31. CM / L - 1184 

1965- 12 - 16 


to 


pur 


32 . CM / L - 1210 

1966 -02 - 15 


33. CM /L -1337 

1966 -09- 29 


to 


34 . CM / L - 1397 

1967- 02 -28 


35 . CM / L - 1398 

1967 - 02 - 28 


1976-03-01 


do 


36 . CM / L -1591 

1967- 12 -31 


37 . CM /L - 1627 

1968 -01 -24 


to 


38. CM /L - 1638 

1968 -02 - 16 


39. CM / L - 1649 

1968 - 03 -08 


to 


40 . CM / L - 1660 

1968 -03-27 


41. CM /L - 1663 

1968 -03 - 27 


1976 -03 -01 Texmo Industries , G . N . Mill P. O ., Coimbatore Throe-phase induction motors up to 

and including 15 kW (20 HP) with 
1977-02 -23 

class A Insulation 

IS : 325 – 1970 
1976 -02 -16 Annapurna Biscuit (Mfg) Co., Kanpur 

Biscuits 
to 

IS : 1011 – 1968 
1977- 02 - 15 
1976 -03-16 Foods Fats & Fertilizers Ltd ., Tanuku Road , Compounded feods for cattle 
(West Godevari Distt ), A .P . 

IS : 2052 - 1968 
1977- 03 - 15 
1976 -03 -01 Central Insecticides & Fertilizers, Bombay COC WDP 
to 

IŞ : 1507 — 1966 
1977 -02 -08 
1976 -03 -01 - do 

Aldrin DP 

IS : 1308 — 1974 
1977 - 02 28 
1976 -01 -01 Digvijay Metal Industries , New Delhi Door closers (hydraulically regulated ); sizes 
to 

1 , 2 , 3 only 
1976 - 12 -31 

IS : 3564 — 1970 
1976 -02 -01 Premior Timber & Plywood Products , Jalpaiguri Tea -chest plywood panels - - 
(W . Bnogal) . 

IS : 10 - - 1970 
1977 -01-31 
1976 -02 - 16 Hindustan Conductors Pvt. Ltd ., Baroda Hard drawn stranded aluminium and steel 
to , 

cored aluminlum conductors for overhead 
1977 -02 - 15 

powr transmission purposes 

I $ : 398 - 1961 
1975 - 11- 16 Agarwal Hardwaro Works Pvt. Ltd ., Calcutta Cold twisted steel bars for concrete reinforce 

ment 
1976 - 11- 15 

IS : 1786 – 1966 
1976 -01 - 16 Sandoz (India ) Ltd ., Thana 

Malathion EC 
to 

IS : 2567---1973 
1977 -01 - 15 
1976 -03-01 Oswal Electricals , Farldabad (Haryana ) Şingle -phase small AC and universal electric 
to 

motors with class A insulation 0 . 18 kW 
1976 -08 -31 

(t HP) and 0 .35 kW (3 /4 HP) 

IS : 1996 – 1964 
1975- 12 -16 Bajrangbali Engg . Co . Pvt. Ltd ., Howrah ( W . Structural stool (standard quality ) 
Bengal). 

IS : 226 – 1975 
1976 - 12 - 15 
1975- 12 -16 -do 

Structural steel (ordinary quality ) 
to 

IS : 1977 - 1975 
1976 - 12 - 15 
1976 -03 -01 Central Insecticides & Fertilizers , Bombay -72 DDT DP 
to 

IS : 564 – 1961 
1977 -02 - 28 
1976 -01 - 16 Swarup Chemicals , Lucknow 

BHC DP 

IS : 561 – 1972 
1977-01-15 
1976 -03-01 Central Insecticidos & Fertilizers, Bombay BHC EC 
to 

IS : 632 - 1972 
1977 -02 - 28 
1975-02 - 16 The Hulkoti Co-operative Cattle Feed Proces- Poultry feeds 
to 

sing Society Ltd., Distt. Dharwar (Mysoro IS : 1374 - 1968 
1977 - 02 - 15 State ). 
1976 -03-01 Central Ingocticides & Fertilizers, Bombay Organo mercurial dry sced dressing formula 

tions 
1977 - 02 -28 

IS : 3284- 1965 
1976 -03 -01 -do 

Aldrin EC 

IS : 1307 – 1973 
1977 - 02 -28 
1976 -02-01 Bast India Industries Prop : East India Rubber Structural steel (standard quality )-- - 

to Works (P ) Ltd ., 24-Parganas (W . Bengal). IS : 226 - 1975 
1977-01- 31 
1976 -02-01 -do 

Structural steel (ordinary quality ) 
to 

IS : 1977 - 1975 
1977 -01 - 31 


42 . CM / L -1715 

1968-06 - 12 


to 


43. CM / L - 1716 

1968- 06 - 12 


44 . CM / L - 1738 

1968-07 - 11 


45. CM /L - 1969 

1969- 05 - 15 


to 


46 . CM /L -2012 

1969 -07 -08 


47. CM / L -2052 

1969 -08 - 18 


48 . CM / L -2077 

1969 -09 - 22 


to 


49 . CM /L -2078 

1969- 09 -22 


to 


50 . CM /L -2125 

1969- 10 - 27 


51, CM /L -2126 

1969-10 -27 
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52. CM / L - 2182 

1969 - 12 - 24 


53. CM / L - 2220 

1970 - 01 - 22 


to 


34 . CM /L - 2248 

1970 -02 - 10 


55 . CM / L -2251 

1970 - 02 - 10 


. 


56. CM /L -2252 

1970 -02- 10 


57 . CM /L -2261 

1970 -02-25 


58 . CM / L - 2273 

1970-03-06 


59. CM /L- 2471 

1970 - 11 - 30 


60 . CM / L - 2436 

1971 -02-08 


61. CM /L - 2541 

1971 -02 -16 


to 


62. CM / L - 2581 

1971 -02-09 


(4) 

(5) 
1976 -02- 01 Bengal Bloctric Concern , Howrah 

Door closers (hydraullcally regulated ) size 2 
to 

only 
1977-01- 31 

IS : 3564 – 1970 
1976 -02 -01 Kanoria Chemicals & Inds , Ltd ., Distt. Mirjapur BHC technical 
( U . P .) 

IS : 560 - 1969 
1977 -01- 31 
1976 -02 - 16 Assam Conductors & Tubes Ltd ., Gauhati Hard drawn stranded aluminium and steel 
to (Assam ) 

cored alumioium conductors for overhead 
1977-02- 15 

power transmission purposes . 

IS : 398 — 1961 
1976 -02- 16 Vijay Timber Trading Co ., Pathankot Distt. Plywood tea -chest batten . 
Gurdaspur (Pb .) 

IS : 10 (Pt. II ) 1974 
1977 -02 - 15 
1976-02- 16 B . Uttam Singh & Sons, Jullundur City Hockey stichs — 
to 

IS : 829 _ - 1965 
1977- 02 - 15 
1976 -02-01 The Tannery & Footwears Corpn . of India Ltd ., Miners safety leather boots and shocs with 
to Kanpur 

rubber soles and heels and leather ( Type 1) 
1977 -01- 31 

IS : 1989 -- 1973 
1976 -03- 01 Tribcni Tissues Ltd ., Calcutta 

Base paper for carbon paper -- 
to 

IS : 3413 – 1966 
1977-02 - 28 
1976 -02- 16 Haryana Chemicals & Pesticides, Bahadurgarh , BHC dusting powders 
to Distt. Rohtak (Haryana ) 

IS : 561 - 1972 
1977 -02- 15 
1976 -02 -01 Hindustan Stool Ltd ., Bangalore 

Cold twisted stoel bars for concreto rolnforco 
to 

mont 
1977 -01 -31 

IS : 1786 - 1966 
1976 -01-01 Beco Engineerng Co. Ltd ., Batala (Pb .) Cold twisted deformed steol bars for concrete 

reinforcement upto 14 mm diameter and 
1976 - 06 - 30 

more than 14 mm diameter 

IS : 1786 - -1966 
1976 -03- 16 Plant Protection Industries, Guntur 

BHC DP 
to 

IS : 561 - 1972 
1976 - 09 -15 
1976 -03- 16 B . A . S . Metal Works, New Delhi 

Door closers (hydraulically regulated ) : size 2 
to 

only — 
1977-03 - 15 

IS : 3564 . 1970 
1976 - 02 -01 Prabhat Tron Foundry & Metal Industries (P ) Sand cast iron soil pipes — 
Ltd ., Rourkela (Orissa ). 

IS : 1729 — 1964 
1977-01 -31 
1976 -01 - 16 E .I.D . Parry Ltd ., Tadepalli ,Guntur Distt . (A . P ) Malathion EC 

IS : 25674 - 1973 
1977-01 15 
1976 -04 -01 Hindustan Steel Ltd . Bombay 

Cold twisted steel bars for concrete reinforce 
to 

mert 
1977 -03- 31 

IS : 1786 – 1966 
1975 -12-01 Gannan Dunkerley & Co . Ltd ., Bombay Valve fittings for compressed gas cylioders 
to 

(LPG ) 
1976 -11- 30 

IS : 3224 _ 1971 
1976 -02-16 Udaipur Distillery Co. Pvt. Ltd ., Udaipur Gin 
to (Rajasthan ) 

IS : 4100 - 1967 
1977 -02- 15 
1976 -02- 16 - do 

Whisky 
to 

IŞ : 4449 — 1967 
1977-02 -15 
1976 -01- 16 Gladstone Lyall Employees Irdl. Cooperative Bitumen felts for water proofing and damp 
Society Ltd ., Calcutta 

proofing Type 3 , Grades 1 and 2 – 
1977 -01- 15 

IS : 1322 — 1970 
1976 -03-01 Contral Insecticides & Fertilizers , Bombay Malatuion PP 

IS : 2368 - - 1973 
1977-02 -23 
1976 -01- 16 Mukund Iron & Stcel Works Ltd ., Thana Cold twisted steel bars for concrete teloforoe 
to (Maharashtra ) 

ment 
1977 -06 - 15 

IS : 1786 – 1966 


63 . CM / L - 2599 

1971 - 03 -17 


64. CM / L - 2633 

1971-03- 29 


to 


65 . CM / L -2648 

1971-03 - 30 


lo 


66 . CM / L - 2657 

1971 - 03 -31 


67. CM /L -2703 

1971- 06 - 16 


68. CM / L - 2722 

1971 - 07 - 28 


69 . CM /L -2859 

1971- 12 - 31 


70 . CM /L - 2866 

1972-01-07 


to 


7 ) . CM / L -287 ! 

1972 -01- 14 


to 


72 . CM /L - 2872 

1972 -01-14 
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73 . CM /L - 2884 

1972 -01 -24 


1976 -02-01 


Indore Steel & Iron Mills , Ahmedabad 


to 


74 . CM / L -2895 

1972 -02 - 02 


1977 - 01- 31 
1976 -02-01 Industrial Engg . Works Bombay 


to 


75. CM /L - 2910 

1972 - 02- 15 


1977 -01- 31 
1976 -02-16 Tata Iron & Steel Co., Bombay 

to 
1976 -08 -15 
1976-02- 16 Omega Cables Ltd .,Madras 


76 . CM /L -2921 

1972 - 02 - 18 


to 


1977-02-15 


77. CM /L -2922 

1972- 02 - 18 


76- 02-16 


Omegaa Cables Ltd . Madras 


to 


1977-02- 15 


Cold twisted steel bars for concrete reinforce 
ment 

IS : 1786 – 1966 
Cold twisted steel bars for oncreto reinforce 
ment 

IS : 1786 – 1966 
Cold twisted steel bars for concrete roinforce 
ment 

IS : 1786 – 1966 
Hard - drawn stranded aluminium and steel 

cored aluminium conductors for overhead 
power transmission purposes 

IS : 398 – 1961 
(a ) PVC insulated cables : 
(1) Single core (unsheathed and shcathed ) 

250 /440 volts and 650 /1 100 volts 
grade with aluminium or copper con 

ductors ; 
( II) Twin core, (PVC sheathod) 250 /440 

volts grade with aluminium conduc 

tors ; 
(iii ) Twin twisted , 250 /440 volts grado with 

copper conductors ; and 
( iv ) Four corc , circular (PVC sheathed ) 

650/ 1 100 volts grade with aluminium 

conductors . 
(b ) PVC insulated flexiblc cords 
(v ) PVC sheathod , 250 /440 volts grado 

with copper conductors 
IS : 694 (Pt. I & I ) 1964 
Polyethylene Insulated and PVC shoathed cables 

with aluminium conductors, single core 
only — 
IS : 1596 _ 1970 
Thermoplastic Insulated weatherproof cables : 
(1) PVC insultaed and PVC sheathed : 
(1) ŞInglo - corc , 650 /1 100 volts grade with 

aluminium conductors and 
( il ) Twin core , flat, 250 /440 volts grade 

with aluminium conductors 
IS : 3035 (Pt. 1) – 1965 
(2 ) Polyethylene Insulatod , taped , braided and 

compounded : 
(1) Single -coro, 250 /440 volts and 650 / 1 

100 volts grade with aluminium con 

ductors ; and 
(II) Twin core, flat, 250 /440 volts and 

650 / 1 100 volts grade with aluminium 

conductors 
IS : 3035 (Pt. II - -- 1965 
( 3) Polyethylene insulated and polycthyleno 

shcathed : 
(1) Single core, 250 ,440 volts and 650 / 1 

100 volts grade with aluminium con 

ductors , and 
( ii) Twin coro, fat, 250 /440 volts grado 

with aluminium conductors -- - 
IS : 3035 (Pt. III)--- 1967 
Dichlorvos EC 

IS : 5277 _ 1969 


Omega Cablos Ltd ., Madras 


78 . CM /L - 2923 

1972 -02 -18 


1976-02-16 

to 
1976 -02- 15 


1976 -02- 16 


- do 


79 . CM /L - 2924 

1972 - 02- 18 


to 


1977-02- 15 


Central Insecticidos & Fertilizers , Bombay 


80 . CM / L - 2930 

1972 -02 -22 


1976 -03 -01 

to 
1977 -02 - 28 
1976- 02 - 16 

to 
77- 02 - 15 


Omega Cables Ltd .,Madras 


81. CM /L - 2986 

1972 -03- 17 


PVC insulatod (heavy duty) electric cables for 

working voltages up to and including 1 100 
volts with aluminium or copper conductors 
IS : 1554 (Et. 1) — 1964 


[ T II - 
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- 


- - - - - - - - - - 


-- - - 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


- 


FIL 


A 


- 


- - - 


82 . CM /L - 3060 

1972 -05 -09 


83. CM / L -3307 

1973-01- 29 


rat ). 


84 . CM /L - 3313 

1973 - 01 - 13 


to 


85 . CM / L -3325 

1973- 02 -06 


86 . CM /L - 3345 

1973- 02-27 


to 


87 . CM / L - 3357 

1973 -03-07 


to 


88. CM / L - 3379 

1973- 04 - 06 


89. CM /L -3403 

1973-04- 30 


to 


90. CM / L - 3406 
- 1973 -05- 03 


91 . CM /L -3435 

1973 -07 - 18 


to 


92. CM / L - 3555 

1973 -09-25 


1975- 11- 16 Gujarat State Co -operative Marketing Society DDT DP 
to Ltd . Ahmedabad . 

I$ : 564 - 196 ) 
1976 -05- 15 
1976 -02-01 National Electro -Mechnical Co ., Rajkot (Guja - Single -phasc small ac and universal eloctric 
to 

motors 
1977-01- 31 

IS : 996 – 1964 
1976 -02 -01 Kirloskar Brothers Ltd ., DeWAS (M .P .) Horizontal centrifugal pumps for clear , cold , 

fresh water for Agricultural purposes 
1977 - 01 - 31 

IS : 6595 – 1972 
1976-02- 16 Assam Bengal Plywood Co., Calcutta 

Tea -chest plywood panels . 
to 

IS : 10 — 1970 
1977-02- 15 
1976 -03-01 Hind Enterprises, Kanpur 

Protective steel toe caps for footwears 

IS : 5852 – 1970 
1977- 02 -28 
1976 -03 -16 The Tata Iron & Steel Co., Ltd . Bangaloro Cold twisted steel bars for concrete reinforce 

ment 
1977 -03 - 15 

IS : 1786 – 1966 
1976 -01-01 Bihar Cable Co ., Patna (Bihar) 

Hard drawn stranded aluminjum and steel 
to 

cored aluminium conductors for overhoud 
1976 -12- 31 

power transmission purposes 

I $ : 398 - - - 1961 
1976 -01- 16 Sandoz ( India ) Ltd .. Thapa 

Endrin EC 

IS : 1310 – 1974 
1977-01-15 
1975- 11 - 16 Khoday Industries Pvt. Ltd ., Bangalore Carbon paper for typewriting and handwriting 
to (Mysore ). 

IS : 1551 - -1959 ; and 
1976 - 11 - 15 

IS : 3450 — 1966 
1976 -02 -01 Bat - Bro Engincering & General Mfrs ., Delhi Cables for motors vehicles , Pvc insulated 

without further covering , light duty - - 
1976 -07 - 31 

IS : 2465 – 1969 
1976 -02 -01 Asian Steel Industries Ltd ., Hyderabad 

Steel wire for the core of sicel-cored aluminium 
to 

conductors - - 
1976 -07 -31 

IS : 398 — 1961 
1976 -03-01 Central Insecticides & Fertilizers, Bombay Endosulfas IC 
to 

IS : 4323 - - 1967 
1977-02 -28 
1975 -10 -16 Plastic Moulders Ltd ., Howrah 

Low density polycthylerc pipes , pressure 

ratings up to 6 kgf /cm2 ard 10 kgf (cm 
1976 - 10 - 15 

and size up to 50 min OD 

IS : 3076 — 1968 
1975- 12 -01 Usha Marun Black (Wire Ropes ) Ltd ., Ranchi Plain hard - drawn steel wile for prestressed 
to 

concrete : 
1976- 11 -30 

(i) Cold - drawn stress - relivedi wile : and 
( ii) As-drawn wire 
IS : 1785 (Pt. 1) - 1966 ; and 

IS : 1785 (Pt. Il - 1967 
1975 - 12 - 16 Do. 

Indented wire for prestressed cor creli 
to 

IS : 6003 — 1970 
1976 -12- 15 
1976 -01 - 16 Kovai Pesticides , Pollaci 

BHC DP 
to 

IS : 561 - 1972 
1977-01 -15 
1976 -01 - 16 Precision Rubber Industries Pvt. Ltd ., Thana Synthetic iubbei appcrs (reinforced) for 
to ( M tharashtra ). 

for drafting systens 
1977 -01- 15 

IS : 4892 – 1968 
1976 -01 -16 Amar Dye- Chem Ltd ., Kalyan (CR ) Maha. O - Anisidir. 
rashtra 

IS : 5648 - - 1970 
1977- 01 - 15 
1976 -02-01 Mayur Industries, Yeutmal (Malaashtra ) Endrin FC 
to 

IS : 1310 . -- 1974 
1977 -01- 31 
1976 - 02 -01 To. 

Malatſijon EC 

IS : 2567 — 1973 
1977 -01-31 
1976 -02 -01 Hindustan Wire Ltd ., Faridabad (Haryana ) ACSR Stecl core wire 
to 

IS ; 398 — 1961 
1977-01- 31 
1976 -02 -01 Kilpest Pvt. Ltd ., Govindpura, Bhopal 

Malathion EC 
to 

IS : 2567 — - 1973 
1977-01 - 31 

- - 

- 


93 . CM /L - 3560 

1973 -09 - 28 


94 . CM / L -3564 

1973 - 10 - 10 


to 


95 . CM ( L -3604 

1973-11- 28 


96 , CM / L - 3628 

1973- 12 -07 


97. CM / L - 3655 

1974 -01-08 


98 . CM / L - 3658 

1974 - 11 -08 


99. CML- 3636 

1974 -01- 25 


to 


100 . CM / L - 3697 

1974 -01- 28 


101 . CM / L -3693 

1974 -01-28 


102 , CM / L - 3696 

1974- 01 - 28 


103 . CM /L - 3701 

1974 -02 - 06 


- 


- 


- 


1002 
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104 . CM / L - 3702 

1974 -02 -06 


to 


105. CM / L - 3706 

1974 -02- 06 


10 


106 . CM /L - 3714 

1974 -02 - 14 


107. CM /L -3715 

1974 - 02 - 14 


10 


108. CM /L -3719 

1974 -02- 15 


109, CM / L - 3720 

1974- 02- 18 


110 . CM /L - 3721 

1974 -02 - 18 


to 


111 . CM / L - 3723 

1974 - 02 -09 


112 . CML- 3726 

1974 -02 - 27 


113 . CM / L -3740 

1974 -03- 13 


114 . CML- 3742 

1974 -03 -13 


115 . CM / L -3747 

1974 -03 -15 


116 . CM / L -3787 

1974 -04 -02 


1976 -02 -01 Hindustan Wires Ltd ., Faridabad (Haryana ) Indented wire for pre-tressed concrete 

IS : 6003 — 1970 
1977 -01-031 
1976 -02 - 16 Bangalore wire Rod Mili , ( A unit of Transport Structural steel (standard quality . 
Coron of India Pvt. Ltd ..) Bangalore . 

IS : 226 – 1975 
1977-02-15 
1976 -02 - 16 Sirhind Steel Rolling Mills, Ahmedabad Structural steel ( stardard quality -- 
to (Gujarat) . 

IS : 226 . - 1975 
1977 -02 - 15 
1976 - 02 - 16 Do. 

Structural steel ( ordinary quality 

IS : 1971 - 1975 
1977-02- 15 
1976 -02 - 16 Equipment Conductors & Cables ( Pvt . ) Lid . , AAC & ACSR Coductor s 
to Faridabad (Haryana ). 

IS : 398 -- -1961 
1977-02- 15 
1976 -02- 16 Hindustan Steel Lid ., Calculla 

Cold twisted steel bars for concrete reinforcc 
to 

ment 
1977 -02 -15 

IS : 1786 – 1966 
1976 - 02 -16 Metallica Enterprise , Abmedabad 

Nickel sulphatc 

IS : 1809 — 1968 
1977 -02- 15 
1976 - 03-01 Assam Chemical Industries , Bongaigaon DDT FC 
to (Assam ) . 

IS : 633 — 1956 
1977 - 02 -28 
1976 -02- 16 Rawel Industrics Pvt . Ltd ., Bahadurgarh Rotary shaft oil seal, unit type C 
to (Haryarna ). 

JS : 1529 — 1969 
1977 -02-15 
1976 -03- 16 M . Gunvantrai Pvt. Ltd ., Bombay 

Domestic gas stoves for use with liquified 
to 

petrolcum gases 
1977-03- 15 

I $ : 4246 - 1972 
1976 -03- 16 Evergreen Engineers, Calcutta 

Protective steel toc caps for footweor 
to 

IS : 5852 - 1970 
1976 -09 - 15 
1976 -01 -16 Hyderabad ChemicalSupplies ( P ) Ltd . Hydera - Mulathion EC 
to bad . 

IS : 2567 – 1973 
1976 - 06 -15 
1976 -02 -01 Rallies India Ltd ., Madras 

BHC DP 
to 

IS : 561 - 1972 
1977- 01 - 31 
1976 -02 -01 Rallis India Ltd ., Madras. 

Endrin EC 
to 

IS : 1310 - 1974 
1977 - 01 -31 
1976 -02 -01 

Dimathoate EC 

IS : 3903 — 1975 
1977 -01- 31 
1976 -02 -01 

Fonitrothion EC 
to 

IS : 5281 – 1969 
1977 -01- 31 
1976 -02 -01 

BHC WDP 
to 

IS : 562 — 1972 
1977 -01 -31 
1976 -02-01 

COC WDP 
to 

IS : 1507 — 1966 
1977 -01-31 
1976 -02 -01 Rallis India Ltd ., Howrah . 

BHC DP 

IS : 561 - 1972 
1977 -01- 31 
1976 -02 -01 

BHC WDP 

IŞ : 562 - - 1972 
1977-01-31 
1976 -02-01 

DDT DP 

IS : 564 - 1961 
1977 -01- 31 
1976 -02 -01 

DDT WDP 

IS : 565 - 1961 
1977 - 01 - 31 
1976 -02-01 

BHC EC 
to 

IS : 632 - - 1972 
1977-01- 31 
1976 -02-01 

DDI EC 
to 

(S : 633 – 1958 
1977-01-31 
1976 -01-01 

Endrit EC 
to 

IS : 1310 – 1974 
1977 -01-31 

- - - - - - - - - - 


117 . CM / L - 3788 

1974 -04 - 02 


118 . CM / L -3789 


1974 -04 -02 


to 


119 . CM / L - 3790 

1974 -04 -02 


120 . CM / L -3791 

1974 -04 - 02 


121 , CM / L - 3793 

1974 - 04- 02 


122 . CML- 3829 

1974 -05- 15 


to 


123. CM / L - 3830 

1974 - 05 - 15 


to 


124 , CM / L - 3831 

1974- 05- 15 


to 


125 . CM /L - 3832 

1974 - 05 - 15 


to 


126 . CM / L -3833 

1974 -05- 15 


127 . CM / L - 3834 

1974 -05-15 


128 . CM / L - 3835 

1974- 05 - 15 


- 


- 


- - - 
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129 . CM / L - 3836 

1974 - 05 - 15 


130 . CM /L - 3837 

1974-05- 15 


131 , CM /L -3997 

1974 - 10 - 21 


to 


132 . CM / L -4023 

1974- 10 - 31 


133 . CM / L - 4043 

1974 - 11 -07 


to 


134 . CM / L -4045 

1974 - 11 - 16 


135 . CM / L -4124 

1975 -01 - 08 


136 . CM /L -4158 

1975-01-22 


137. CM /L -4159 

1975 -01- 22 


138 . CM / L -4162 

1975-01-22 


139 . CM / L -4167 

1975- 01 -22 


140. CM / L -4179 

1975-01 - 30 


141. CM / L -4188 

1975-01- 30 


1976 -02-01 Rallis India Ltd ., Howrah 

COC WDP 
to 

IS : 1507 — 1966 
1977 -01-31 
1976 -02 -01 Do . 

Ropacking of dimethoate EC . 
to 

IS : 3903 – 1975 
1977-01-31 
1975 -11-01 Aslan Steel Industries Lud ., Hyderabad , Galvanised stay strand 

IS : 2141 — 1968 
1976 - 10 - 31 
1976 -04 -01 Rosin & Turpontine Factory , Nahan 

Gum spirit of turpentine grades 1 & 2 – 
to 

IS : $ 33 – 1973 
1977-03- 31 
1975- 11- 76 The Alloy Steel Plant , Hindustan Steel Ltd ., Case hardening steels 
Durgapur Distt. Burdwan . 

IS : 4432 – 1967 
1976 - 11 -15 
1975 - 11 - 16 The Alloy Steel Plant , Durgapur, Distt. Burd - Steels for hardening and tempering 
to wan ( W . B . ). 

IS : $517 – 1969 
1976 - 11- 15 
1976 -01- 16 Devidayal ( Salcs ) Pvt. Ltd ., Bombay . 

Endosulfan DP 
to 

IS : 4322 — 1967 
1977 - 06 - 15 
1976 -02-01 Bharat Pulverişing Mills Pyt. Ltd ., Bombay . Carbaryl DP 
to 

IS : 7122 -- 1973 
1977 -01- 31 
1976 -02-01 Vallabh Pesticides Mfg. Co ., Anand , Distt. Carbaryl DP -- 
to Kaira (Gujarat ), 

IS : 7122 – 1973 
1977-01-31 
1976 -02- 01 New Metal Industries , Calcutta . 

Brass ball valves (horizontal plunger type ) 
to 

15 mm size 
1977 -01 - 31 

IS : 1703 - 1968 
1976 -02 -01 Assam Timber Products, Doom Dooma , Distt. Tea -chest plywood panels - - 
to Dibrugarh (Assam ). 

IS : 10 - 1970 
1977 -01- 31 
1976 -02- 01 Bhoruka Stecl Ltd ., Makadeva pura Post , Carbon steel billets , blooms, slabs and bars 
to Bangalore . 

for forgings 
1977- 01 - 31 

IS : 1873 – 1971 
1976 -02-01 Fort Gloster Industries Ltd ., Calcutta . Shot firing cables, singlo- shot, parallel twin , 
to 

PVC insulated 
1976 - 12 - 15 

IS : 5950 — 1971 
1976 -02-01 Motilal Pesticides India , Mathura . 

Hoptachlor EC 

IS : 6439 - - 1972 
1977 -01- 31 
1976 -02 -01 The Mysore Iron & Steel Ltd . , Bhadravati Carbon chromium steel for the manufacture of 
to 

(Mysore State ). 

balls, rollers & bearings races 
1976 -07 - 15 

IS : 4398 - 1972 
1976 -02-16 Rallis India Ltd ., ( Fertilizer & Pesticides Ropacking of dimothoatc EC 
to 

Division ), Koppuravuru , Nambur P . O ., TS : 3903 — 1966 
1977-02- 15 Guntur Distt. ( A . P . ). 
1976 -02 - 16 Rallis India Ltd ., Howrah . 

Repacking of malathion EC 
to 

IS : 2367 – 1973 
1977-02 - 15 
1976 -02 - 16 Dripless Faucets (India ), New Delhi. 

Sand cast brass screw down bib taps & stop 
to 

taps 15 mm size & stop taps up to 25 mm 
1977 -02 - 15 

size - - 

IS : 781 - 1967 
1976 -02- 01 Ranka Cables Pvt . Ltd . , Cuddapah , Andhra Hard drawn stranded aluminiuni and steel 
to Pradesh 

cored aluminium conductors for overhead 
1977 -01-31 

power transmission purposes --- 

IS : 398 – 1961 
1976 -02- 16 Regal Stcol Works, Calcutta . 

(i) Shuttles for hessian and sacking looms 

IS : 1186 - 1971 ; 
1977- 02 - 15 

(II) Shuttles for automatic cop -changing jute 

looms 

IS : 2784 – 1971 ; and 
(iii) Shuttles for jute broad looms 

IS : 2910 – 1971 
1976 -03-01 Kamdhenu Pesticides , Poonu 

BHC WDP 

IS : 562 - 1972 
1977 -08 -31 
1976 -03-01 Krishna Miners & Traders, Jaipur . 

DDT EC 
to 

IS : 633 — 1956 
1977 -02 - 28 
1976 -03-01 Do . 

Malathion EC 
to 

IS : 2567 — 1973 
1976 -08 -31 


142 . CM / L -4191 

1975 -01-30 


to 


143 . CM / L -4197 

1975 -02 - 10 


144 . CM / L -4202 

1975 -02- 10 


145 . CM /L -4205 

1975- 02 - 10 


146 . CM / L -4206 

1975 -02- 10 


147. CM /L4209 

1975 - 02 - 12 


148 . CM /L -4210 

1975 -02 - 12 


to 


149 . CM / L - 4216 

1975-02 -17 


to 


150 . CM / L -4222 

1975 -02 -21 


151 . CM / L -4223 

1975- 02 -21 
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152 . CM/ L - 4224 

____ 1975 -02 -21 


1976 - 03 - 01 

to 
1977 -03 - 31 


153, CM/ L -4226 

1975 - 02 - 21 


Indian Stecl Rolling Mills Ltd ., Chingleput Mild steel and medium tensile steel bars and 
Distt . ( T . N.) . 

hand drawn steel wires for concrete reinforce 

mont 

IS : 432 ( Pt. II) - 1962 
Kesoram Spun Pipes & Foundries , ( Prop . ; Cast Iron fittings for prossure pipes for water 

Kesoram Industries & Cotton Mills Ltd., gas and sewage - -- 
Distt. Hooghly ( W. B.). 

IS : 1538 - 1969 
Mukaud (rou & Steel Works Ltd ., Thana Case hardening steels , 
(Maharashtra ). 

IS : 4432 - 1967 


1976 -03 -01 

to 
1977- 02- 28 
1976 -03- 01 

to 
1977-05 -15 
1976 - 03 - 01 

to 
1977 -05 -15 


154 . CM/ L -4242 

1975- 02 - 26 


Do . 


155 . CM/L4243 

1975 -02 - 26 


156 . CM/ L - 4244 

1975 - 02 - 26 


Mysore Iron & Steel Ltd., Bhadravati, S . Rly., 
( Karnataka). 


157. CM/ L -4247 

1975 - 02 - 26 


1976 -03 - 01 

to 
1977 -07 - 15 
1976 -03 -01 

to 
1977 -02- 23 
1976 -03-01 


Amrit Steels Ltd., Ghaziabad . 


Carbon stocl black bars for production of 
machined parts for general engineering pur 
poses 
IS : 2073 - 1970 
Alloy steel billets , blooms & sle bs for forigings 

for ongineering purposes 
IS : 4368 - - 1967 
Cold twisted deformed stoel bars for concrete 

reinforcement 

IS : 1786 - - 1966 
Wrought aluminlum and aluminium alloy 

utensils. 
IS : 21 - 1975 
18 - Litre square tins 

IS : 916 - 1966 


158 . CM/ L -4254 

1973 -03 -07 


Nagadevi Industries, Bangalore . 


to 


159 . CM/ L - 4289 

1975 -04-03 


1977- 02 -28 
1976 -04 -01 

to 
1977 -03-31 


Ashok Meta ] Industries , Rajkot. 


[ No. CMD /13 : 12] 


का०मा० 1225 - ममय - समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) अधिनियम , 1955 के विनियम 8 के उपविनियम ( 1 ) 
के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन 117 लाइसेंसों के म्योरे दिए गए हैं , उनका माह मई 
1976 में नबीकरण किया गया है : 


अनुसूची 


क्रम सं० 


वैधमा की अवधि 


लाइसेंसधारी का नाम और पता 


लाइसेंस संख्या और 

तिथि 


लाइसेंसधारी के अधीन वस्तु/ प्रक्रिया और तत्संबंधी 

___ IS : पवनाम 


5 


2 
1. सो एम / एल - 275 

1961-02- 15 


1978- 03- 01 


सुधीर कैमिकल्स कं० बम्बई - 25 | 


कार्बन प्राक्सी क्लोराइड जल विसर्जनीय पाउडर 
IS : 1507 - 1986 


1977-02- 28 
1976-05- 01 


नार्वन मिनरल्स प्रा . लि ., गरगांव ( हरियाणा ) 


2. सीएम/ एल -452 

1982- 09- 03 


बी एच सी धूलन पाउडर ---- 
IS : 503 - 1972 


1977 - 04- 30 
1978-03- 16 


3. सी एम/एल - 11 

1973-03- 07 


1976- 08- 15 


1978- 04-01 


4 सी एम एल- 778 

1974-08-27 


1977-03- 31 


1978-03-01 


5. सी एमएल - 1013 

1985- 02- 22 


दि इंग्यिन टूल मैन्यूफेक्चरम लि०, बम्बई- 22 1. ट्विस्ट दिल सामान्तर शैक पाली, फुटकर 

काम वाली 
IS : 5101 - 1989 
2. ट्विस्ट ड्रिल मोर्स टेपर शेक 

IS : 5103 - 1989 
प्रोरियन्टल पावर केबल्म लि०, केवल नगर जिला कागज रोधित सीमे के खोल बाले केबल ( एल . 
कोटा ( राजस्थाम ) 

मिनियम चालकों वाले ) 3 . 3 कि वो पौर 

उतने तक ही विमली की सप्लाई के लिए - - 

IS : 892 - 1973 
परैल बावर्स, फरीदाबाद 

10 पीर 12 , 5 लिटर समाई की बली गई 

लोहे की शौचालयों तया मूवालयों में ( नीचे 
चीडी ) ऊंचाई पर लगने वाली फ्लश की 
टफिया 

IS : 774- 1971 
कैप्सटन मोटर्स ( इपिया ) लि . जयपूर - 302004 पानी के मीटर ( बरेल किम्म के ) सिर्फ टाएप " ए " 

क . सूखे डायल वाले 15 . 20. 26 तथा 
___ _ 40 : मिमी साइज 

ख . भीगे डायल वाले 15 मिमी साइन - - 
IS : 778 - 1988 


1977-02-28 


976- 03 -16 


6. सी एम /एल - 1015 

1965 - 02- 26 


1977-03-15 
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7. सी एम/ एल- 1223 

1966- 03- 00 


8. सी एमएल -1326 

1986-03- 18 


9. सी एमएल -1242 
__ 1966 - 04-14 


10, सी एम/एल- 1526 

1967- 09-15 


11. सी एम /एल -1538 

1967- 10-05 


12. सी एम/ एल -1603 

1968- 01 -01 


13. सी एम/एल -1607 

1968- 01 -05 


14. सी एम/ एल -1674 

1988 - 04- 10 


15. सी एम / एल -1887 

1988- 04-30 


16. सी एम/एल -1734 

1908 - 08- 10 


1976-03- 18 कलकत्ता प्लाईवुर मैन्यु० फं०, डाकधर-लिडो, चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड के तख्ते - - 
जिला - लखीमपुर ( असम ) 

IS : 10 - 1970 
1977 - 03- 15 
1976- 03- 18 बिन्दावाला इंसस्ट्रियल कारपोरेशम कलकत्ता - 7 पूर्ण एलुमीनियम के चालक तथा इस्पात की कोर 

___ वाले एलुमीनियम चालक 
1977- 03-15 

IS : 398 -1961 
1976- 04 -16 प्लाषा कैमिकल्स , मद्रास - 29 

एन्द्रिन पायसनीय तेम द्रव - - 

IS : 1310-- 1974 
1977- 04-15 
1978-05- 01 इन्सेस्टीसाइड्स एण्ड एलाईड कैमिकल्स, मद्रास -45 श्री एच सी धूमन पाउडर - - 

IS : 561 - 1972 
1977- 10- 31 
1976- 04-16 हाईविन इंडस्ट्रियल कारपो० विल्ली- 110035 छोर क्लोजर्स (प्रय चालिस ) साइज 1 और 3 

IS : 3564 -- 1970 
1977- 04- 15 
1976-04-01 दि इंगलिश इलैक्ट्रिक के० आफ इंडिया लि०, एच पार सी कारतूस फ्यूज लिफ , 650 मोल्टों 
मद्रास - 43 

तफ -- - 
1977- 03- 31 

IS : 2208- 1962 
1976-04-01 एलुमीनियम इंडस्ट्रीज ( असम ) प्रा० लि , डाकघर चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग --- 
तिनसुखिया ( असम ) 

IS : 10 - 1970 
1977- 03- 31 
1978- 04- 16 इंडोफिल फैमिफल लि०, ठाणे 

जाइनेव , जल विसर्जनीय घूलन पाउडर-- - 

IS : 3899 - 1960 
1976- 10- 15 
1976 - 04- 01 मोरियन्टल पावर केबल्स लि०, केमल नगर, जिला पूर्ण एलमीनियम के पालक और इस्पात फी कोर 
कोटा ( राजस्थान ) 

___ वाले एलुमीनियम चालम 
1977 - 03- 31 

IS : 398- 1961 
1976- 05- 01 फीबिल एंड कं०, जालंधर शहर 

1. फुटबाल ( मिना फीसे का ) । 
2. बासकेट बाल (बिना फीते फा ) 
3. बॉलीयाल (बिना फीते का ) 

IS : 417 - 1974 
1975-03- 16 ईस्टर्न सप्लाई कं०, फलकत्ता - 1 

चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुर के तख्ते - - 

IS : 10 - 1970 
1976- 03- 15 
1976-03- 16 यूनियम प्रोडक्टस , कलकत्ता - 4 

चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड के तख्ते -- 

IS : 10 -1970 
1977- 03- 15 
1976-05- 01 जम्मूरोजिन तथा टरपेन टायल फैक्टरी 

बरोजा ( गोंद ) 

टाइप 
1977- 04- 30 

क . पीला 

डब्ल्यू जी , एन तथा 

उम्ल्यू डम्यू 
ख . मध्यम 

एक , के तथा एच 
ग . गाड़ा 

IS : 553 - 1975 
1976-04-16 कृष्णा माइनर्स एंड ट्रेस, जयपुर पश्चिम एन्द्रिन पायसनीय तेज द्रव 
( राजस्थान ) 

IS : 1310 - 1974 
1977- 04- 15 
1976- 05-01 जम्मू रोजिन एंड टरपेंटाईन फैक्टरी, डाकधर तारपीन का सेल ग्रेड 2 
मीरामसाहब , जम्मू तवी 

IS : 533- 1975 
1977- 04- 30 
1976-05- 01 क्राउन टिम्बर एण्ड फूषस ( प्रा . ) लि० , डाकधर चाय की पेटियां के लिए प्लाईवुड की पट्टियां -- 
यमुनानगर ( हरियाणा ) 

IS : 10 - 1970 
1977- 04- 30 
1976-04- 01 एस०एन० कमिकल्स इंडस्ट्रीज, गुड़गांव 

मी एच सी धूलन पाउडर - - 

IS : 561 - 1972 
1977 - 04- 30 


1976- 10 - 31 


17. सी एम एल -1862 

1908- 12- 23 


18. सी एम /एल - 1876 

1968- 12 - 23 


19. सी एम / एल - 1993 

1969- 06- 24 


20. सी एम/ एल -2020 

1969- 07- 15 


21. सी एम एल- 2053 

___ 1969- 08- 20 


22. सी एम/एल- 2120 

1969- 10- 23 


23. सीएम / एल - 2129 

1989- 10-23 


1367 01 / 78 - 5 
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24. सी एम/ एल - 2289 

1970- 03- 24 


1978-03- 16 पैरामाउन्ट मीटर्स ( प्रा . ) लि०, यमुनानगर 


पानी के मीटर ( घरेलू प्रकार के ) --- 
IS : 778 - 1968 


1977 - 03- 15 
1976- 04- 01 मैमकाट एंड क०, कलकना- 700010 


25. सी एम एल - 2290 

1970- 03- 24 


चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग 
IS : 10 - 1970 


26. सी एमएल -2304 

1970 - 04- 08 


1976- 09- 35 
1978-04- 16 प्रेम इलैक्ट्रिकल कंडक्टर्स ( मद्रास ) प्रा . लि ., 

भवास - 26 
1977 - 04- 15 
1976 -05- 01 वेविन इंटिया लि०, मद्रास -58 


27. सी एम एल- 2434 

1970- 11- 30 


पूर्ण एलुमीनियम पालक पौर इम्पात प्रचलित 

एलुमीनियम चालक 
IS : 398- 1901 
पीने के पानी पहुंचाने के लिए अनम्यात 
पीवीसी पाइप 
IS : 4985 - 1968 
मीएचसी धूलन पाउडर -- - 
IS : 561 - 1972 


28. सी एम / एल - 2470 

1970- 11- 30 


1977- 04- 30 
1970- 05- 01 राजस्थान राज्य सहकारी ऋय वित्रय संघ 

से लि०, जयपुर ( राजस्थान ) 
1977 -04- 30 
1976-03-18 पी० राकेश इलेक्ट्रिकल वर्क्स, 

नई दिल्ली - 110028 
1977 - 03- 15 


29. सी एम/एल - 2575 

1971- 03-03 


पी वी सी रोधित बिना खोल वाले और 
पी वी सी खाले वाले बिजली के केवल 
एलुमिनियम के चालक पाले 250/ 440 
बोस्ट ग्रेड 650/ 1100 पोस्ट ग्रेड 
IS : 894 ( भाग 2 ) 1964 
चाय की पेटियों के लिए पट्टियो 
IS : 10 ( भाग 3 ) - 1970 


30. सी एम/ एल - 2625 

1971-03- 29 


1976- 04- 01 जे० एण्ड बी० सा मिल्स , कपर पेरुमपाइका 

कोटदायम - 6 
1977- 03- 31 
1970- 04-01 एन० प्रसाक एण्ड कं० फलकसा- 7 


31. सी एम/ एल - 2628 

1971-03- 29 


चाय की पेटियों के लिए पातु के फिटिंग 
IS : 10 - 1970 


1977- 03- 31 
1976-04-01 सिखसागर फारेस्ट प्राडक्टस , कपर सफरी , 


पाय की पेटियों के लिए प्लाईवुर के तते 


32. सी एम एल - 2643 

1971-07- 30 


33. सी एमएल - 2667 

1971-04-22 


34. सी एमएल - 2702 

1971-06- 15 


36. सी एम एल - 2720 

1071-08-04 


36. सी एम/एल - 2782 

1971-09- 13 


37. सी एम एल - 2783 

1971-09-13 


1977-04- 31 जिला सियसागर ( प्रसम ) 

IS : 10 - 1970 
1978-05-01 बंगलोर पेस्टीसाइडस लि०, बंगलोर- 22 ओडीटी धूलम पाउडर - - 

IS : 564- 1961 
1967-04- 30 
1978-04-18 जाली स्टील इंडस्ट्रीज प्रा . लि ., पुणे -14 क्रकीट प्रबलन के लिये ठंडे मरोडे इस्पात की 

सरिया 
1986- 05-15 

IS : 1796- 1966 
1976-04-16 पार० पोन्लू स्वामी मायडू एण्ड सन्स , चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग -- 
कोयमबत्तूर- 1 ( तमिलनायु ) 

IS : 10 - 1970 
1977 - 04- 15 
1976-06- 16 जाली स्टील इंडस्ट्रीज प्रा . लि ., पुणे - 14 संरचना इस्पात ( मानक किम्म ) -- 

IS : 228 - 1975 
1977- 05- 15 
1976-05- 16 

संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) 

IS : 1977 - 1975 
1977 - 05- 15 
1976-04- 01 प्रकाश सौ मिल्स , आकषर कालेटटमकारा निकट चाय की पेटिया के लिए पट्टियां- -- 

इरिजालकार रेलवे स्टेशन, जिला विपूर IS : 10 ( भाग 3) - 1970 
1977-03-31 ( केरल ) 
1978-04-01 गोल्डम स्पोर्टस, जसंघर - 2 

1. फुटबाल ( मिमा फीते के ) 

2. बालीवलि (बिना फीते के ) 
1977 -03- 31 

3. बासकेट बाल (बिना फीते के ) 

IS : 417- 1974 
1976-03- 16 जयन्ती टिम्बर इंडस्ट्रीज, यमुनानगर ( हरियाणा ) पाय की पेटियों के लिए पट्टिया: -- 

IS : 10 - 1970 
1977- 03- 31 
1970-04-01 एसोसिएटेग्ईस्ट्र मेंट मैन्यु फै० ( इंडिया ) प्रा . लि . विकाट उपकरण - - 
मई विस्ली-110015 

IS : 5613 - 1968 
1077 -03- 31 


38. सी एमएल - 2778 

1971- 10 - 06 


39. सी एम एल - 2935 

1872-02- 23 


40. सी एम एल - 2966 

1972-03-09 


41. सी एम एल - 2963 

1972 -03- 10 
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42. सी एम एल - 2969 

1972-03-10 


43. सी एम एल - 2983 

1972-03- 16 


44. सी एम एल - 2998 

1972-03- 28 


45. सी एम /एल - 3003 

1972-03- 28 


46. सी एम एल - 3006 

1972-03- 30 


47. सी एम एल - 30 10 

1972-03- 30 


48. सी एम /एल - 3012 

1972-03- 30 


1976-04-01 कंकाई भराइ प्रा . लि ., उम्फियू , तोरइपक्कम मागरिक सुरक्षा के लिए बिना धातु के हेलमेट 
गांव , मद्रास - 20 

IS : 2300 - 1988 
1977 - 03- 31 
1976-04-01 

स्कूटर तथा मोटर साइकिल चालकों के सुरमाहेलमेट 

IS : 4151 - 1968 
1977- 03- 31 
1976-04-01 एफ . सी० सोंधी एण्ड ० ( इंडिया ) प्रा० लि ., 1. फुटबाल (बिना फीते के ) 
असंधर शहर 

2. वालीबाल (बिना फीते के ) 
1977 - 03- 31 

3. पासकेटबाल (बिना फीते के ) 

____ IS : 417 - 1974 
1976-04-01 एमोसिएटेड इम्मद मेंट मैनुफे० ( इंडिया ) प्रा० 1. लम्बाई मापक खण्ड 5 . 2 ( म ) के अनुसार 
मई दिल्ली - 1100 15 

2. मोटाई मापक खण्ड 4 . 2( ब ) के अनुसार 
1977- 03- 31 

3. बेलनाकार धातु मापक 3 लिटर, 15लिटर 
सथा 30 लिटर, खण्ड ३. 2 ( ब ) के 
मनु सार -- 

IS : 2386 ( भाग 1 तथा 1 ) - 1965 
1978-04-01 वि इंगलिश इलेक्ट्रिक फं० इंडिया लि . , गैस पालित रिले 
मद्रास - 43 (तमिलनाडु ) 

IS : 3637 - 1986 
1977-03- 31 
1976- 04- 01 गंगप्पा केबलस लि०, हैदराबाद-5000 39 1. ऊंची मशीनी गुण वाले गोलाभार इनमल 
से ( मांध्र प्रदेश ) 

कृत तांबे के तार- -- 
1977- 03- 31 

IS : 4800 ( भाग 4 ) - - 1988 
2. बहाए तापक्रम के लिए गोलकार इनमल 
कुत वाईलिंग करने के तवि के तार 

IS : 4880 ( भाग 5 ) - 1988 
1976-04-01 एयर शाइन इलेक्ट्रिकल वर्स ( इंडिया ) तापनभ्य ऋतुसह केबलः 
नई दिल्ली - 110015 

1. पी वी सी बिना खोल वाले तथा पी वी सी 
1977-03- 31 

खोल पाले पूर्ण एलुमिनियम चालक 250 / 

440 पोस्ट 
IS : 3035 ( भाग 1 ) -- 1965 
2. पॉलीइथाइलीन रोधित टेप किए हुए तथा 
सहमिलित इकहरे , एलेमिनियम चालक 
250/ 440 तथा 850/ 1100 पोस्ट 

IS : 30 35 ( भाग 2 ) - 1965 
1978-01-01 इंगलिश इलेक्ट्रिक कं० , माफ इंज्यिा लि०,. 1. विद्युत चुम्बकीय रिले , तथा 
मद्रास - 43 ( तमिलनाडु ) 

2. प्रेरण रिले - - 
1977-03- 31 

IS : 3231 - 1965 
1976- 05- 01 राजस्थान बनस्पति प्राहक्टस प्रा . लि० , 18 लिटर के वर्गाकार टिन - - 
भीलवाड़ा ( राजस्थाम ) 

IS : 916 - 1966 
1977 -04- 30 
1976-04- 16 मेटल उद्योग प्रा . लि.०, उदयपुर ( राजस्थान ) एन पायसमीय तेज तय -- 

IS : 1310 - 1974 
1977-04- 15 
1976-0 3-16 पी० राकेश इलेक्ट्रिफल वसं, नई दिल्ली- 110025 ताये तथा एलुमिनियम चालकों वाले 1 . 1 

किवो तक वोल्टता वाले पी वी सी रोधित 
1977-03- 15 

पी वी सी खोल वाले ( उम्प एयूटी ) केबल 

IS : 1554 (भाग 1 )---- 1964 
1978-05-01 न्यू फेमो इंडस्ट्रीज प्रा . लि०, बम्बई- 400067 बीएचसी धूसन पाउडर - - 

IS : 56 1 - 1972 
1977 -04- 30 
1978- 05- 01 

एन्ड्रिन पायसमीय तेज द्रव - - 

IS : 1310--1974 
1977- 04- 30 
1976 - 05- 01 

मासाथियोन पायसीमीय तेज द्रव ---- 

IS : 2567 - 1973 
1977 - 04- 30 


49. सी एम /एल - 30 17 

1972-03- 30 


50. सी एम/ एल - 3048 

1972-04- 28 


51. सी एम एल - 3089 

1972- 06 - 27 


52. सी एमएल - 3083 

1072-07-03 


5 3. सी एम / एल - 3411 

1973- 04- 13 


54. सी एम / एल - 3414 
___ 1973- 05- 11 


55. सी एम / एल - 3415 

1973- 05-11 
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56. सी एम / एल - 3461 

1973-06-28 


17. सीएम/ एल- 3536 

1973- 09- 06 


58. सी एम एल - 3599 

1973- 11- 13 


59, सी एम /एल - 3676 

1974- 01- 16 


1977- 01 - 15 


60. मी एम / एल - 3885 

1974- 01- 23 


81. सी एम / एल - 3704 

1974- 02 -06 


62. सी एम / एल - 3711 

1974- 02- 08 


6 3. सी एम / एल - 3727 

1974-02-28 


1976-05-01 स्यू केमिकल इंडस्ट्रीज प्रालि० , बबई- 400067 डीडीटी पायसनीय सेज द्रष---- 

__ IS : 833 - 1956 
1977 - 04- 30 
1976-05- 01 यूनियन पेस्टीसाइड्स विदिशा ( म०प्र० ) बी एष सी एलन पाउहर -- 

____ IS : 661 - 1972 
1977- 03-15 
1976- 04-01 आरके वायर्स प्रा . लि . कानपुर 

पूर्ण एलुमिनियम के पालक और इस्पात 

प्रबलित एलुमिनियम कोर पाले चालक --- 
1977 -03- 31 

IS : 398 - 1961 
1976-01-01 इंडियन ट्रेडर्स प्रा . लि ., नई दिल्ली -110015 पीवीसी रोधित तथा पी पी सी खोल पाले 

एलुमिनियम चालकों युक्त केबल , 250/ 
440 और 650/ 1100 वोल्ट -- 

IS : 694( भाग II) - - 1964 
1978- 02- 01 मंजु इलेकट्रिकल इंडस्ट्रीज प्रा . लि ., 

खेती कार्यों में प्रयुक्त साफ , ठंडे और स्वच्छ 
कोयम्बतूर- 841021 ( तमिलनाड ) पानी के लिये क्षतिज अपकेन्द्रीय 
1977- 01 - 31 

पम्प, केवल 65 x 50 मिमी, 75x65 
मिमी , 100x75 मिमी साइज के - - 

IS : 6596- 1972 
1976-02- 18 यू०के० पेन्ट ईस्ट्रीज , जी०टी० रोड, अमृतसर सभी रंगों के, जलसह सीमेंट रंग रोगन बाहर 

उपयोग के लिये -- 
1977- 08- 15 

IS : 5410- 1969 
1976- 02-18 चक्रवर्ती कशियल ट्रेन, कलकसा- 4 चाय की पेटियों के लिये प्लापुर के तख्ते - - 

IS : 10- 1970 
1977- 02-15 
1976 - 03- 01 गोरुन केमिकल वर्कस , अमृतसर 

सुखा डिस्टेम्पर 

__ IS : 427 - 1985 
1977- 02- 28 
1976- 03- 01 उद्योगी ब्रदर्स, कलकत्ता- 2 

औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट --- 

IS : 2923- 1984 
1977-02-28 
1978-03-16 प्रोग्रेसव इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, रांची- 1 (बिहार ) पूर्ण एलुमिनियम के चालक और इस्पात 

प्रबलित एलुमिनियम कोर वाले चालक 
1977- 03-15 

IS : 398-1961 
1976-03- 16 वीनस पम्प एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, हावड़ा जल वितरण के लिये स्लूस वाल्व श्रेणी I, 200 

मिमी साइजों तक 
1977-03-15 

IS : 780-1989 
1976-03 -16 इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स ( इंडिया ), कलकत्ता -27 औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट 

IS : 29 25- 1964 
1977 - 03- 15 
1976 - 04- 01 पी०वी० जे० इंजीनियरिंग , कलकत्ता - 16 बिजली के उपकरणों के लिए ज्वालासह खोल - - 

IS : 2148- 1968 
1976- 09- 30 
1976-04-01 पटेल प्लास्टिक कारपो०, बम्बई 

प्लास्टिक के बने अंग्रेजी टट्टियों की सीट पौर 

हमान टाइप " ए " 
1977- 03- 31 

IS : 2548- 1967 
1976-04-01 रैलिम इंडिया लि०, (फर्टीलाइजर एउपेस्टीसाइड बी एप सी धूलन पाउडर 

विभाग ), टाटा फाइमन पेस्टीसाइड निर्माता IS : 561- 1972 
1977- 03- 31 शाखा , यम्बई- 400080 
1976- 04-01 पोरिएन्टल पावर केबल्स लि०, केबल मगर, पीवीसी रोधित और पीवीसी खोल पाले ऋतुसह 
जिला कोटा ( राजस्थान ) 

तापनम्य के बेल 
1977-03-31 

IS : 3035 ( भाग I) - 1965 
1976- 04- 01 पंजाब साट पीटर रिफाइमरी सि० ,फिरोजपुर मालाथियोन पायसनीय तेज प्रव - - 
शहर 

IS : 2567 - 1973 
1977- 03- 31 


64. मा एम / एल - 3728 

1974-02- 28 


65. सी एम / एल - 35 33 

1974- 03- 19 


66. सी एम / एल- 3743 

1974- 03- 15 


67. मो एम / एल - 3751 

1974- 03- 15 


68. मो एम / एल - 3753 


1974-03- 20 
69. सी एम / एल - 3762 

1974- 03- 29 


70. मो एम / एम- 3764 

1974- 03- 29 


स 


71. सी एम / एल - 3785 

1974- 04- 02 


72. सी एम / एल - 3797 

1974- 04- 05 
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- 


- 


- 


___ ( 2) 
73. सी एम / एल 37- 97 

1974-04-09 


74. सी एम / एल - 3808 

1974- 04- 16 


75. सी एम / एल - 3807 

1974- 04- 16 


76. सी एम/ एल - 3808 

1974- 04-16 


77. सीएम /एल - 3811 

1974- 04- 19 


( 3 ) 
1976- 04-16 मान्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रिक ईक्विपमेंट कारपोरेशन , एक फेमी एसी बिजली के मीटर 2 तार 
हैदराबाद - 18 

वाले पूर्ण धारा, वाट घंटा मीटर , श्रेणी 
1977 - 04- 15 

2 . 0 रेटिंग 5 - 10 मम्पी - - 

IS : 722( भाग II ) -1989 
1976- 04- 16 प्लास्टिक मोल्स लि०, हावड़ा 

पेय जल भरने के लिए उच्च धनत्व 

__ पालीइमाईलीन पाइप 
1977- 04- 15 

1. 110 मीमी तक बाहरी व्यास वाली, रेटिंग 
__ 2 . 5 क्रियाब / सेमी 
2. 110 मिमी तक बाहरी व्यास वाली रेटिंग 
___ 4फि० ग्राम/ सेमी 
3. 110 मिमी तक बाहरी व्यास वाली , 
__ रेटिंग, 6 किग्राम/ सेमी 
4. 110 मिमी तक बाहरी व्यास पासी, रेटिंग 
____ 10 किपाब / सेमी 

IS : 4984- -1972 
1976-04-16 मेटल उद्योग प्रा० लि०, उदयपुर ( राजस्थान ) डीडी टी घूलन पाउडर 

IS : 564- - 1961 
1977- 04- 15 
1976- 04- 16 

पीएचसी घूलन पाउडर --- 

IS : 561 - - 1972 
1977-04- 15 
1976- 05- 01 दूग केबल कारपोरेशन, नई दिल्ली 

पीवीसी रोधित एलुमिनिरम चालकों वाले केवल , 

250/ 410 और 650/ 1100 वोल्ट तक -- - 
1977- 04- 30 

IS : 694 ( भाग II ) -- - 1964 
1976-05-01 इंडस्ट्रयल केबल्स ( इंडिया ) लि०, फिला जफरगढ़ , केयलों पर कमच चढ़ाने के जस्तीकृत इस्पात के 
जिला जीन्द ( हरियाणा ) 

तार और पत्तियां --- 
1977- 01- 30 

IS : 3975 - - 1967 
1976- 05- 01 न्यू फेमी इंडस्ट्रीज प्रा . लि . , बम्बई- 400067 मालाथियोन घूलन पाउडर --- 

IS : 3568 - - 1973 
1977- 01- 30 
1976- 05- 01 

सीडीटी धूलन पाउडर- -- 

IS: 564 - 1961 
1977 - 04- 30 
1976- 04- 01 कोरि तूर पेन्द्रस प्रा . लि ., छेहार्ता, प्रमतसर उन्लेक जापान टाइप " ए " - - 

IS: 3:11 - 1973 
1977- 03- 31 
1976- 01- 16 या वयाल (विक्री ) प्रा . लि ., बम्बई-4000 10 इंडोसल्फान पायमनीय नेज अप -- 

IS: 4323----1967 
1977- 06- 15 
1976- 03- 01 बापारिया स्पोट्स , जलंधर 

शटल काक ग्रेड - चुने हुए और मानक - - 
मे 

IS: 415 - - 1963 
1977- 02- 28 
1976- 0 3- 16 मर्म , सम्बई- 62 

फारमेराइस धूलन पाउार - - 

IS: 7122 -- 1973 
1076- 09- 30 
1976- 04-01 दि इनफील्प इंडिया लि . ( एग्रो इंजिनियरिंग निम्नलिखित रंटिग वाले एक सिलिंडर, ऊध्र्य , 
विभाग ), मद्रास- 600020 

चार स्ट्रोक वाले घायु चिनगारी वायु शीत 
1977 - 03- 31 

दहन इंजन : 


78. सीएम/ एल - 3821 

1974 - 04-24 


79. सीएम/ एल - 3914 

___ 1974-08- 05 


80. सीएम /एल- 3951 

1974- 09- 09 


81. सीएम /एल- 4039 

1974- 11- 05 


82. सीएम / एल - 4 125 

1975- 01- 10 


83. सीएम / एल - 4 2 27 

1975-02- 21 


84. सीएम / एल - 4252 

1975- 03- 07 


85. सीएम एल - 4268 

1975- 03- 20 


किया 


च . प्र . मि . 


प्रकार 


एमके - 12/ 2 


1 . 1 . 1 ( 1 . 5 3400 

हापा ) 
, 2 ( 3 3000 
हापा ) 
IS: 7347 -- 1974 


एमके- 25 


। - 


- 


- - . 


. 


. 


- 


- 
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- 


- - 


- 


- -- - - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


86. मीएम / एल - 4270 

1975 - 03- 20 


1977 - 03- 31 


87. सीएम / एल - 4277 

___ 197 5- 03-26 


89. सीएम /एल - 4278 

1975- 03- 26 


( 3 ) 

( 5 ) 
1976-04-01 गफिक इंजिनियरिंग कं०,विजयवाड़ तालुक ( मान्ध्र पूर्ण एलुमियनयम के चालक और इस्पात प्रबलित 
प्रदेश ) 

एलुमिनियम कोर वाले चालक---- 

IS: 398 - 1961 
1976-01- 01 एनपी पायर इंडस्ट्रीज ( प्रा . ) लि०, 24 परगना चाय की पोटियों के लिए धातु के फिटिंग - - 
से 

IS: 10 - - 1970 
1977- 03- 31 
1976- 04-01 एस डी एस कारपोरेशन कलकत्ता -12 

चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग - - 

IS: 10 - - 1970 
1977-03- 31 
1976- 04- 01 इनोक्ने , बम्बई - 62 

बीएमसी धलन पाउडर - - 

IS: 561 --- 1972 
1977- 09- 30 
1976 - 04- 01 असम केमिकल इंडस्ट्रीज , बोगई गांष, असम मालाथियोग पायसनीय तेज प्रय 

IS : 2567 - 1973 


89. सीएम / एन - 1284 

1975- 0 3-26 


90. सीएम /एल- 4286 

1975- 04-03 


1977- 03- 31 


1976- 04- 01 


91. सीएम/ एल - 4290 

__ 1975- 04- 03 


92. सीएम /एल - 4291 

1975-04- 08 


9 3. सीएम / एल - 4293 

__ 1975 - 04- 08 


94. सीएम/एल -4295 

1975- 04-08 


9 5. सीएम / एल - 4206 

___ 1975- 04-08 


96. वीएम /एल - 4297 

1075- 04- 08 


97. सीएम / एल- 4298 

1976-04-08 


एन्द्रिन पायसनीय तेज प्रव ... 

IS : 1310-- - 1973 
1977 - 04- 31 
1976- 04- 16 उस्फल पेस्टीसाइड्स एन्ए केमिकल्म , जगन्नाथपुर, एन्छिन पायसनीय तेज द्रव --- 
जिला गंजाम ( उड़ीसा ) 

IS : 1310 -- 1974 
1977- 04- 15 
1976- 04- 16 

डीडीटी पायसनीय तेज अप--- 

IS : 633 - - 1956 
1977- 04- 15 
1978-04-18 विजय पलवराइजर्स, जिला गुंदर ( आन्ध्र प्रदेश ) एन्धिन पायसनीय तेज ब - 

___ IS : 1310 -- 1974 
1977-04-15 
1976-04-18 जनरल मेटल्स, त्रिवेन्द्रम - 69 6019 ( केरल ) पूर्ण एलुमिनियम के चालक और इस्पात प्रबलित 

__ एलुमिनियम कोर वाले चालक - - 
1977 -04- 15 

IS : 398 - 1981 
1976-04-16 मुधा इंडस्ट्रीज, लुधियाना 

रंजकों से बनी लाल और नीले रंग की फांउटेन 

पैन की स्याहिया - - 
1977 -04- 15 

IS : 1221 - - 1971 
1976 - 04- 16 

फेरा गैलो टैनेट फांउटेन पेन की स्याही ( 0 . 1 

प्रतिशत लोहे बाली ) -- 
1977- 04-15 

IS : 220 - 1972 
1976- 04- 16 मेटल उद्योग प्रा० मि०, उदयपुर 

डीडीटी पायमनीय तेज ब -- 

IS : 633 - - 1956 
1977- 04- 15 
1976-04-18 पार्जेन्ट इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली 

एलुमिनियम की बनी मिटकनिर्या ( टवर, बोल्ट ) , 

टाइप 3 - - 
1977- 04- 15 

IS : 204 - 1974 
1976- 04- 16 काप हेल्थ प्राइस प्रा० लि०, गाजियाबाद डीडीटी पायसनीय सेज प-- - 

IS : 633- - 1956 
1977 -04- 15 
1976- 04- 16 फिीस्कर बादर्स लि०,किर्लोस्कर वाडी मालुक जलकलकार्यों के लिए स्लूस पाल्व, श्रेणी 2. 600 
तसगांव जिला मांगली ( महाराष्ट्र ) 

मिमी तक साइज याले 
1677- 04- 15 

lS : 2906 -- 1969 
1976- 04-16 हिन्दुस्तान काकु बायर लि०, फरीदाबाद ( हरि- केबलों पर कवच बनाने के लिए अस्सीकुत इस्पात 
याणा ) 

के तार - - 
1977- 04- 15 

IS : 3975 - 1967 
1978- 0-4- 1.! प्रानन्द टिम्पर ट्रेडर्स , यमुनानगर 

चाय की पेटियों के लिए प्लाईमुर की पट्टियां -- 

IS : 10 - 1970 
1976 - 10- 15 


98. मीएम /एल - 4299 

1975-04- 08 


99. मीएमएल - 4301 

1975- 04-08 


100. सीएम/ एल - 4302 

1975- 04-08 


101, सीएम /एल - 4303 

1975- 04- 08 


102. सीएम /एल -4304 

1975- 04-10 


103, मीएम/ एल -4308 

1975 - 04- 14 
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( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


104. सीएम एल - 4312 

1975-04- 14 


105. सीएम /एल- 4313 

1975 - 04-14 


1976- 04- 16 कोयम्बतूर प्रीमियर कारपोरेशन प्रा०नि० , साफ, ठंडे और स्वच्छ पानी के क्षेतिज अपकेन्द्रीय 
कोयम्बतूर -641030 

पम्प , 66x50मिमी (टाइप 2 ) ( बी 2 ) 
1977- 04- 15 

माइज के - - 

IS : 1520 -- 1972 
1978- 04- 16 फाटोफोन प्रा०नि०, सम्बई- 400072 ( महाराष्ट्र ) 16 मिमी वाले , ध्वनि एवं सुबास चलचित्र 

प्रोजेक्टर, 230 बोल्ट, 50 हर्टम, 400 बाट 
1077-04-15 

24 पोल्ट/ 200 वोट के प्रक्षेपण लैम्प सहित , 
हेलीजन लैम्प ( कम्पनी की माडल संस्था प्राई 
प्राई एस प्राई 35107 एफ और पाई एमडी 
35108 एफ ) - - 

IS : 1.197 - - 1968 
1976- 05-01 औवित्य मिनरल ट्रेडर्स ,कोंडोपुरम रेलवेस्टेशन जिला हीडीटी पायसनीय सेज द्रव 
कुरपा ( प्रा० प्र० ) 

IS : 633 - 1956 
1977- 01- 15 
1976- 05- 01 गोकुल पन्य प्रभु दयाल , जम्मू तवी 

सन - - 

IS : 2400 - - 1963 
1977- 04- 30 


106. सीएम/एल- 4318 

1975- 04- 21 


107. सीएमएल - 4319 

1975 -04- 21 


108. सीएमएल- 4321 

1975- 04- 21 


1976-05-01 


ट्रापिकल ऐपास सिस्टमस ( प्रा . ) लि०, ओट्टोपलन सीडीटी घूलन पाउडर - - 
____ 3 ( केरल ) 

IS : 564 - - 1981 


1977- 04- 30 


1976- 05- 01 


109. सीएम एल - 4322 

__ 1975 -04- 21 


जीडीटी पायसनीय तेज द्रव 

IS : 633 - - 1956 


1977 - 04- 30 


1970- 05- 01 


110. सीएमएल- 4323 

1975- 04- 21 


एन्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव - - 

IS : 1310 - - 1974 


1977- 04- 30 


1976- 05- 01 


111. सीएम /एल 4330 

1975-04- 21 


कृष्णा माइमर्स एंड ट्रेडर्स , जयपुर पश्चिमी ( राज . ) डोजीटी धूलन पाउडर--- 

IS : 56 - - 1961 


1977- 04- 30 
1976- 05- 01 


टाटा टीन मैनुफ० के०, नई दिल्ली 


112. सीएम / एल- 4336 

1975- 04- 25 


18 लिटर के वर्गाकार टीन -- 

IS : 916 - - 1966 


1977- 04- 30 
1976-05-01 


113. सीएम/ एल- 4337 

1976-04- 25 


ट्रपीकल ऐग्रो सिस्टम्स ( प्रा . ) लि०, ओटापलम - मालाथियन दूलन पाउडर 
3 ( केरल ) । 

IS : 2568 - - 1973 


1977- 04- 30 


114. सीएम/ एल - 4342 

1975- 04- 25 


1976-05-01 


मधुसूदन इंडस्ट्रीज , मद्राम - 81 


डीडीटी धूलन पाउडर - - 
IS : 564 - - 1961 


1977- 04 -30 
1976- 05- 01 


115. सीएम/ एल-4344 

1975 - 04- 25 


पस्टीसाईड्स इंडिया , उदयपुर 


डाइमेपोएट पायसनीय तेज प्रप 
IS : 3903 -~- 1968 


1977- 04- 30 


116. सीएम/ एल - 4363 

1975 - 05 - 09 


1978-05- 16 मोतीलाल पेस्टीसाइड्स इंडिया , मप रा ( उ०प्र० ) कारवेराइल धूलन पाउडर -- 

IS : 7122 - 1973 
1977-05- 15 
1976- 05- 16 प्रकाश पलवराहजिंग मिल्स , अलवर ( राजस्थान ) डीडीटी पायसनीय तेज द्रव -- 

IS : 633 - 1956 
1977- 05- 15 


117. सीएम / एल - 4368 

1975 -05- 09 


[ सं० सीएम डी /13 : 12 ] 
ए० पी० बमर्जी, उपमहानिदेशक 
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S . O . 1225 . In pursuance of sub - regulation ( 1 ) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regu 
lation 1955 , as amended from time to time, the Indian Standards Institution , hereby , notifies that one hundred and seventeen licences , 
particulars of which are given in the following scheduld have been renewed during the month of May 1976 ; 

SCHEDULE 


- 


- 


. 


- 


. 


Si . 
No. 


Name & address of tho Licensec 


Licence No . 
(CM / L - ) 


Period of 
Validity 


Article /Process covered by the Licenscę ard 

the Relevant IS : Designation 


- - . 


- - . -- - - - - - - - - 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


Sudhir Chemical Co., Bombay -25. 


1 . CM / L -275 

1961-02 - 15 


COC WDP 

IS : 1507 — 1966 


2 . CM / L - 452 

1962 -09 -03 


1976 -03 -01 

to 
1977 - 02 - 28 
1976 -05-01 
1977-04-30 
1976 -03 - 16 

to 
1976 - 09 - 15 


Northern Minerals (P ) Ltd ., Gurgaon (Haryana ) BHC DP 

IS : 561- 1972 


3 , CM / L -514 

1973-03- 07 


4 . CM / L - 778 

1974 -08 - 27 


1976 - 04 -01 

to 
1977-03 -31 


5. CM / L - 1013 

1965 -02- 22 


1976- 03 -01 

to 
1977- 02-28 


The Indian Tool Manufacturers Ltd ., Bom - (i) Twist drills parallel shank , short series or 
bay -22. 

jobber 

IS : 5101 – 1969 
( ii ) Twisted drills morse taper shank , 

IS : 5103 — 1969 
Oriental Power Cablos Ltd . , Cablenegar, Paper insulated lead sheathed cobles (with 
Distt. Kota (Rajasthan ) . 

aluminium condeuctors ) for electricity sup 
ply upto & including 3 . 3 kV 

IS : 692 – 1973 
Arail Brothers, Faridabad. 

Cast iron flushing cisterns for water closets 

and urinals (boll typo ) high level, 10 & 12 . 5 
litres capacity , 

IS : 774 - 1971 
Capstan Moter s (India ) Ltd ., Jaipur-302004. Water meters (domestic type ) typo A only : 

(a ) Dry dial type - 15, 20 , 25 and 40 mm 

sizes ; 
(b ) Wet dial type 15 mm size 

IS : 779 — 1968 
Calcutta Plywood Mfg . Co ., P .O . Ledo, Distt. Tea - chest plywood panels 
Lakhlunpur (Assam ). 

IS : 10 – 1970 


6 . CM /L - 1015 

1965 -02 - 26 


1976 -03-16 

to 
1977-03- 15 


7 . CM / L - 1223 

1966 -03-09 


8 . CM / L - 1226 

1966 -03 - 11 


1976 -03-16 

to 
1977 -03 - 15 
1976 -03- 16 

to 
1977- 03-15 
1976 -04- 16 

to 
1977 -04- 15 
1976 -05 -01 

to 
1977 - 10 -31 
1976 -04- 16 


Bindawala Industrial Corporation , Calcutta - 7. All aluminium conductors and ACSR con 

ductors , 

IS : 398 — 1961 
Plava Chemicals, Madras -29 . 

Endria EC 

IS : 1310 — 1974 


9 . CM /L -1242 

1966 - 04 - 14 


Insecticides & Allied Chemicals , Madra9-45. 


10 . CM / L -1526 

1967 -09 - 15 


BHC DP 

IS ; 561 - 1972 


11. CM / L - 1538 

1967 - 10 -05 


to 


Hardwyn Ludustrial Trading Corpn ., Dolhi- Door closers (hydraulically regulated ), sizos 
110035 . 

1 , 2 & 3 

IS : 35641970 
The English Electric Co . of India Ltd ., HRC cartridge fuse links upto 650 volts 
Madras-43. 

IS ; 2208 – 1962 


12 . CM /L - 1603 

1968 -01-01 


Ltd ., 


13. CM /L - 1607 

1968-01-05 


Aluminium Industries (Assam ) Pvt. 

P . O . Tinsukia (Assam ). 


Toa -chost metal fittings -- 

IS : 101970 


1977 - 04- 15 
1976 -04 -01 

to 
1977 -03- 31 
1976 -04-01 

to 
1977-03 -31 
1976 -04- 16 

to 
1976 - 10 - 15 
1976 -04-01 

to 
1977-03 -31 
1976 -05-01 

to 
1976 - 10 -31 


14 . CM / L - 1674 

1968 -04 - 10 


Indogil Chemicals Ltd ., Thana . 


Zineb WDP 

IS : 3899 — -1966 


15 . CM / L - 1687 

1968 -04 - 30 


Oriental Power Cables Ltd ., 

Distt. Kota (Rajasthan ). 


Cablenagar, AAC & ACSR conductors 

IS : 398- 1961 


Freewill & Co ., Jullundur City . 


16 . CM / L - 1734 

1968 -07 - 10 


(i) Footwball (laceless ) ; 
( il) Basket ball (Laceless) ; 
(iii) Volleyballs (laceless) 

IS : 417 - 1974 
Tea -chest plywood pauels 

IS : 10 - 1970 


Eastend Supply Co., Calcutta- 1. 


17 . CM / L - 1862 

1968- 12 - 23 


1975-03- 16 

to 
1976 - 3 - 15 
1976 -03- 16 

to 
1977 -03 - 15 


Union Products , Calcutta -4 . 


18 . CM /L - 1876 

1968 - 12 - 23 


Tea -chest plywood panels , 

IS : 10 - 1970 
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(1) (2) 
19 . CM /L - 1993 

1969 - 06 - 24 


20 . CM /L - 2020 

1969-07 - 15 


21. CM / L -2053 

1969-08 - 20 


22. CM / L - 2120 

1969- 10 -23 


23. CM /L - 2129 

1969 - 10 - 30 


24 . CM / L - 2289 

1970 -03 - 24 


to 


25, CM /L - 2290 

1970 -03 - 24 


26 . CM /L - 2304 

1970 -04- 06 


to 


27. CM /L - 2434 

1970 - 10 - 22 


28 . CM /L - 2470 

1970 - 11 - 30 


1976 -05 -01 Jammu Rosin & Turpentino Factory , P .O . Rosih gum -rogin ) ; 
to Miransahib , Jammu Tawi. 

Type 

Grado 
1977 -04 - 30 

(a ) Pale 

WG , N and WW 
(b ) Medium 

M , Kald H 
( c ) Dark 

IS : 553 - 1975 
1976 -04 - 16 Krishna Mincs & Traders, Jaipur West (Rajas- Endrin EC 
to than ). 

IS : 1310 — 1974 
1976 -04 - 15 
1976 -05 -01 Jammu Rosin & Turpentino Factory, P .O . Gum spirit of turpentinc, Grade 2 
to Miranşahib , Jammu Tawi. 

IS : 533 — 1975 
1977-04- 30 
1976 - 05 -01 Crown Tinber & Foods Pvt. Ltd ., P. O . Plywood tea -chest battens 
to Yamunanagar (Haryana ). 

IS : 10 — 1970 
1977 -04- 30 
1976 -04 -01 S . N . Chemical Industries, Gurgaon 

BHC DP 
to 

IS : 561 - 1972 
1977-03 -31 
1976 -03 - 16 Paramount Meters (Pvt.) Ltd ., Jamnagar Water motors (domestic type ) 

IS : 779 - - 1968 
1977 -03 - 15 
1976 -04-01 Mascot & Co ., Calcutta - 700010 

Toa -chost metal fittings 
to 

IS : 10 – 1970 
1976 - 09 - 30 
1976 -04 -16 Prem Electrical Conductors (Madras) Pvt. All aluminium conductors and ACSR con 
Ltd ., Madras -26 . 

ductors - - 
1977 -04- 15 

IS : 398 – 1961 
1976 -05-01 Wavin India Ltd ., Madras-58 

Unplasticized PVC pipes for potable water 
to 

supplies , 
1977-04 - 30 

IS : 4985 - 1968 
1976 -05 -01 Rajasthan Rajya Sahkari Kraya Vikraya BHC DP 
to Sangh Ltd ., Jalpur ( Raj.). 

IS : 561 - 1972 
1977 - 04 - 30 
1976 -03-16 P . Rakesh Electrical Works, New Delhi-110028 PVC insulated unsheathed & PVC sheathed 

cables aluminium conductors , 250 / 440 volts 
1977 -03- 15 

grade 650 / 1100 volts grade 

IS : 694 (Part II ) - 1964 
1976 -04 -01 J. & V . Saw Mills , Perumpaikad P .O ., Kot- Tea - chest batteng 
to tayam -6 . 

IS : 10 (Pt. III ) — 1974 
1977- 03 - 31 
1976 -04-01 N . Prasad & Co., Calcutta -7 

Tea -chost metal fittings 
to 

IS : 10 --- 1970 
1977-03 -31 
1976 -04-01 Sibsagar Forest Products, P. O . Suffry, Distt. Tca - chest plywood panels 
Sibsagar ( Assam ). 

IS : 10 . - 1970 
1977 -03-31 
1976 -05-01 Bangalore Pesticides Ltd ., Bangalore -22 

DDT DP 

IS : 564 - 1961 
1977-04- 30 
1976-05 -16 Jolly Steel Industries Pvt. Ltd ., Poona - 14 Cold twisted steel bars for concrete reinforce 
to 

ment - - 
1977-05 - 15 

IS : 1786 - - 1966 
1976 -04 -16 R . Ponnuswamy Naidu & Sons, Coimbatore- 1 Tea -chest metal fittings 
to ( Tamil Nadu ). 

IS : 10 -- 1970 
1977-04- 15 
1976 -05- 16 Jolly Steel Industries P. Ltd ., Poona - 14 Structural steel (standard quality) . 

IS : 226 – 1975 
1977 -05-15 
1976- 05 - 16 

-Do . 

Structural stoel (ordinary quality ) 

IS : 1977 - 1975 
1977 - 05 - 15 
1976 -04-01 Prakash Saw Mills , Kallettumkara P . O ., Near Tea - chest battens 

Irinjalakadu Rly , Station , Distt. Trichur IS : 10 (Pt. III) -- 1974 
1977 -03- 31 (Korala ). 


29 . CM /L -2575 

1971 -03 -03 


to 


30 . CM / L - 2625 

1971-03 - 29 


31. CM /L -2628 

1971-03- 29 


32 . CM /L - 2645 

1971-03 - 30 


to 


33. CM /L - 2667 

1971 -04 - 22 


to 


34.CM /L -2702 

1971-06 - 15 


35. CM /L - 2729 

1971 -08 -04 


36 . CM /L - 2762 

1971-09 -13 


to 


37. CM /L -2763 

1971 - 09 - 13 


to 


38. CM /L -2778 

1971 - 10 -06 


to 


1367 G1/ 78 -- 6 . 
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39 . CM /L - 2935 

1972 -02- 23 


40 . CM / L - 2955 

1972 -03-09 


41, CM /L - 2965 

1972-03 - 10 


42 . CM / L - 2969 

1972 -03- 10 


to 


43. CM /L - 2983 

1972 - 03 - 16 


-Do 


44 . CM /L - 2998 

1972- 03 - 28 


City . 


45. CM /L -3003 

1972 -03- 29 


46. CM /L - 3006 

1972-03 - 30 


47. CM / L - 3010 

1972 -03- 30 


(5) 
1976 -04-01 Golden Sports , Jullundur- 2 

(i) Footballs (laceless ); 

( 1) Volleyballs (Laceless); 
1977- 03 - 31 

(III) Baskotbalks (Lacoless ) 

IS : 417 - - 1974 
1976 -03- 16 Jayanti Timbor Industries, Yamunanagar Toa -chost batteos 
to (Haryana ). 

IS : 10 ^ - 1970 
1977-03- 15 
1976 -04 -01 Associated Instrumont Mfrs . (India ) Pvt . Ltd ., Vicat apparatus 
to Now Delhi- 110015. 

IS : 5513 - - 1969 
1977-03 -31 
1976 -04 -01 Concord Arai Pyt. Ltd ., Ukklam , Thoraip - Non -metal helniots for clvll defence 
pakkam Village, Madras -20 

IS : 2300 — 1968 
1977 -03-31 
1976 - 04 -01 

Protectvo helinets for scooter and motor 

cycle ridors , 
1977-03 -31 

IS : 4151 – 1968 
1976 -04-01 F . C . Sondhi & Co. (l) Pyt. Ltd ., Jullundur (1) Football (laceless) 
to 

( ii ) Volloyball ( laceless) ; 
1977 -03 -31 

( iii ) Basketball (laceless) — 

IS : 417– 1974 
1976 -04-01 Associated Instrument Mfrs. (India ) Pvt. Ltd ., (1) Length gauge as per clauso 5 . 2 (b ) ; 
to New Delhi- 110015 . 

(ll) Thickness gauge as per clause 4 . 2(b ) ; 
1977 -03 -31 

( Ill) Cylindrical metal moasuro 3 lit , 15 lit 

and 30 lit as per clause 3 , 2 (6 ) 

IS : 2386 (Pt. I & II ) - 1963 
1976-04-01 The English Electric Co. India Ltd ., Madras-43 Gas operated relays , 
to ( Tamil Nadu ). 

IS : 3637 – 1966 
1977 -03-31 
1976-04-01 Gangappa Cables Ltd., Hyderabad-500039 (1) Enamelled round including copper wires 
(Andhra Pradesh ). 

with high mechanical properties 
1977 -03-31 

IS : 3800 (Pt. IV ) — 1968 
(ii) Enamelled round winding copper wires 

for elovated temperature , 

I$ : 4800 (Pt. V ) — 1968 
1976 -04 -01 Evershine Electrical Works (I), New Delhi. Thermoplastic woatherproofing cables : 
110015 

(i) PVC unshoathod & PVC shcathod all 
1977- 03 - 31 

aluminium conductor 250 /440 V 

IS : 3035 (Pt. 1 - 1965 
(U ) Polyothyleno insulated , taped braded & 

compounded single coro, aluminium 
conductors — 250 /440 & 650 /1100 V 

IS : 3035 (Pt. II) — 1965 
1976 -04 -01 English Electric Co . of India Ltd ., Madras -43 (1) Electro -magnetic relays ; and 
( Tamil Nadu ) 

(11 ) Inductiou rolays -- 
1977-03 - 31 

IS ; 3231 — 1965 
1976 -05-01 Rajasthan Vanaspati Products P . Ltd ., Bhilwara 18-litre squaro tins 
to (Rajasthan ). 

IS : 916 – 1966 
1977- 04 - 30 
1976 -04 - 16 Metal Udyog Pvt. Ltd ., Udaipur (Rajasthan ) Endrin EC 

IS : 1310 – 1974 
1977-04 - 15 
1976 -03- 16 P . Rakesh Electrical Works New Delhi- 110028 PVC Insulated PVC shcathed (HD ) cables for 

working voltages upto and including 1 . 1 
1977-03- 15 

kV with coppur and aluminium conductor 

IS : 1554 (Pt I) — 1964 
1976 -05-01 Now Chomi Industries P . Ltd , Bombay - 400067 BCH DP 
to 

IS : 561 - 1972 
1977 -04 - 30 
1976 -05 -01 

Endrin EC 
ta 

JS : 1310 - 1974 
1977- 04 - 30 
1976 -05 -01 

Malathlon EC 

IS : 2567 - 1973 
1977 -04 - 30 
1976 -05-01 

DDT EC 

IS :633 — 1956 
1977- 04 - 30 


48. CM /L - 3012 

1972 -03 - 30 


to 


49 . CM /L - 3017 

1972-03- 30 


to 


50 . CM /L - 3048 

1972 -04 - 28 


51. CM /L -3089 

1972 -06 -27 


to 


52 . CM / L - 3093 

1972-07-03 


to 


53 . CM - L -3411 

1973 - 04 - 13 


54 . CM / L - 3414 

1973 -05- 11 


55. CM /L -3415 

1973 -05- 11 


to 


56 CM / L - 3461 

1973 -06 - 28 


to 
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1 2 
57. CM /L -3536 

1973 -09 -06 


58 . CM / L -3599 

1973- 11 -13 


to 


$ 9 , CM /L - 3676 

1974 -01- 16 


60 . CM / L - 3685 

1974 -01 -25 


61, CM / L -3704 

1974 - 02 -06 


to 


62. CM / L - 3711 

1974 -02 -08 


63. CM / L - 3727 

1974 - 02 - 28 


to 


64 . CM / L -3728 

1974 -02 -28 


65, CM / L -3733 

1974 -03 -05 


66 . CM /L - 3743 

1974 -03- 15 


to 


1976-03-16 Union Posticidas , Vidisha (M . P.) 

BHC DP 
to 

IS :561 - 1972 
1977 -03- 15 
1976 -04 -01 Arkay Wires (P ) Ltd , Kanpur 

AAC & ACSR conductors 

IS : 398 – 1961 
1977 -03 -31 
1976 -01- 01 Indian Traders Pvt. Ltd ., New Delhi- 110015 PVC insulated and PVC shoathed cables 
to 

aluminium conductors, 250 /440 and 650 / 1100 
1977-01-15 

volts — 

IS : 694 (Pt II ) — 1964 
1976 -02 -01 Manju Electrical Industries Pvt Ltd , Coimbatore - Horizontal centrifugal pumps for colar , cold , 
to 641021 ( Tamil Nadu) 

fresh water for Agricultural purposes sizo 
1977-01-31 

65 mm x 50 mm , 75 mm x 65 mm and 100 mm x 

75 mm only 

IS : 6596 — 1972 
1976 -02 - 16 U . K . Paint Industries, G . T. Road , Amritgar Waterproof cemont paint for oxteriro use, all 

colours , 
1976 - 08 - 15 

IS : 5410 — 1969 
1976 -02- 16 Chakrabarty Commorcial Tradors Calcutta - 4 Tea - chest plywood ponels 

IS : 10 — 1970 
1977 -02 - 15 
1976 -03-01 Golden ChemicalWorks, Amritsar 

Dry discompor -- 

IS : 427 - - 1965 
1977 -02 - 28 
1976 -03 -01 Udyogi Brothers , Calcutta -2 

Industrial safety helmets 
to 

IS : 2925 – 1964 
1977 -02- 28 
1976 -03 -16 Progrossive Industrial Corpn , Ranchi-1 (Bihar) All aluminium conductors and ACSR conduc 
to 

torg 
1977 -03 - 15 

IS : 398 — 1961 
1976 -03 - 16 Venus Pump & Engg . Works, Howrah 

Sluice valves for water works purposos, class 1 

sizes upto and including 200 mm 
1977 -03 - 15 

IS : 780 — 1969 
1976 -03- 16 Industrial Plastios ( India ), Calcutta -27 

Industrial sofety helmets 
to 

IS : 2925 – 1964 
1977 - 03 - 15 
1976 -04 -01 D . V .J. Engineiorng , Caloutta - 16 

Flameproof onclosuros of electrical apparatus 
to 

IS : 2148 — 1968 
1976 - 09 - 30 
1976 -04 -01 Patol Plastic Corpn , Bombay 

Plastic water closet sents and covers, Type A 

IS : 2548 - - 1967 
1977-03 -31 
1976 -04-01 Rallis India Ltd , (Fertilizer & Pesticides Divi- BHC DP 

to s ion ), Tata Fison Pesticides Formulating IS : 561 - 1972 
1977.03-31 Unit , Bombay -400080 
1976 -04-01 Oriental Powor Cablos Ltd , Cablonagai , Distt Thormoplastic weatherproof cables PVC 
to Kota (Ra )) 

insulatod & PVC shoathod 
1977 - 03 -31 

IS : 3035 ( Pt 1)--- 1965 
1976 -04-01 Punjab Saltpetro Refinery Ltd , Forozopour City Malathion EC 
to 

IS : 2567 — 1973 
1977 -03-31 
1976-04 -16 Andhra Pradesh Electric Equipment Corpo , Single phasc ac clectricity moters 2 wiro whole 
Hyderabad - 18 

current watt hour moters clasa 2 .0 , rating 
1977- 04 - 15 

5 - 10A 

IS : 722 (Pt II) — 1969 
1976 -01- 16 Plastic Moulders Ltd , Howrah 

High density polyothylono pipes for potable 

water supply 
1977- 04 - 15 

(1) upto & including 110 mm OD , rating 

4 kgf/cm 
(2 ) Upto and including 110 mm OD rating 

2 , 5 kgf/cm 
(3 ) Upto & including 110 mm OD , rating 

6 kgf/cm 
(4) Upto and including 110 mm OD , rating 

10 kgf/cm 
IS : 4984 1972 


67. CM / L - 3751 

1974 -03 - 15 


68 . CM / L - 3753 

1974 -03 - 20 


69, CM /L - 3762 

1974 -03 -29 


to 


70 CM /L -3764 

1974 -03 -29 


71. CM /L -3785 

1974 -04 -02 


72 . CM / L - 3796 

1974 - 04 -05 


73 . CM /L - 3797 

1974 - 04 -09 


to 


74 . CM /L - 3306 

1974 - 04 - 16 


lo 
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Metal Udyog Pvt Ltd , Udaipur (Raj) 


75 . CM / L - 3807 

1974 - 04 - 16 


DDT DP 

IS : 564 - 1961 


1976 -04 - 16 

to 
1977 -04 - 15 
1976 -04 - 16 


- do 


76 . CM /L -3808 

1974 -04 - 16 


BHC DP 

IS : 561 - 1972 


to 


77 . CM /L -3811 

1974- 04 - 19 


1977 -04 - 15 
1976 -05 -01 

to 
1977 -04 - 30 
1976 -05-01 


78 . CM /L -3821 

1974 - 04 - 24 


Dura Cable Corpn , New Delhi 

PVC insulated cablo aluminium conductors 

250 /440 & 650 /1100 volts — 

IS : 694 ( Pt II) — 1964 
IndustrialCables (India ) Ltd , Kila Zaffargarh , Galvanized steel wires and strips for armouring 
Distt Jind (Haryana ) 

cables , 

IS : 3975 – 1967 
Now ChomiIndustries Pvt Ltd , Bombay -400067 Malathion DP 

IS : 2568 - 1973 


to 


79 . CM / L - 3914 

1974 - 08 -05 


1977-04 - 30 
1976 -05 -01 

to 
1977 -04 - 30 
1976 -05 -01 


80 . CM /L -3951 

1974 -09 -09 


do 


DDT DP 
IS : 564 — 1961 


to 


1977 -4 -30 
1976 -04 -01 Kohinoor Paints Pvt Ltd , Chhcharta , Amritsar 


81. CM / L - 4039 

1974 - 11-05 


Black Japan , type A - - 

IS : 341 – 1973 


Davidayal (Sales ) Pvt Ltd , Bombay 400010 


82. CM / L -4125 

1975- 01 - 10 


1977 -03 -31 
1976 -01 - 16 

to 
1977 -06 - 15 
1976 -03 -01 


Endosulfan EC 

IS : 4323 - 1967 


83. CM /L -4227 

1975 - 02 -21 


Baporla Sports , Jullundur 


Shuttle cocks , Grade - solected and standard 

IS : 415 – 1963 


to 


84 . CM / L -4252 

1975 - 03 -07 


Indiclay, Bombay -62 


Carbaryl DP 

IS : 7122---1973 


1977 -02 - 28 
1976 -03 - 16 

to 
1976 - 09 -30 
1976 -04 -01 

to 
1977-03 -31 


85 . CM /L -4268 

1975 -03 - 20 


The Enfield ( adia Ltd , (Agro Enginoors Divi- Single clinder, vertical four stroke air cooled 
sion ), Madras-600020 

spark ignition engines of the following 
ratings 
kW 

RPM Type 
(i) 1. 1 (1. 5 HP) 3400 

MK - 12 /2 

R . P . M . 
(ii) 2 ,2 (3 HP) 3000 MK - 25 

R . P . M . 

IS : 7347 – 1974 
Sakti Engineering Co, Vijayawada Taluk (A . P .) AAC & ACSR conductors -- 

IS : 398 — 1961 


86 . CM / L -4270 

1975- 03 - 20 


1976 -04 -01 


to 


87 . CM /L -4277 

1975 -03- 26 


Enpec Wire Industics (P) Ltd , 24 Paraganas 


Tca - chest metal fittings 

IS : 10 - 1970 


88 . CM / L -4278 

1975 - 03 - 26 


S.D .S. Corpn , Calcutta - 12 


Tea -chest metal fittings 

IS : 10 - 1970 


1977 -03 -31 
1976 -04-01 

to 
1977 -03- 31 
1976-04 -01 

to 
1977 -03- 31 
1976 - 04 -01 

to 
1977 -09- 30 
1976 -04 -01 

to 
1977 -03- 31 
1976 - 04-01 


87. CM / L - 4284 

1975 -03- 26 


Indiclay , Bombay -62 


BHC DP 

IS : 561 - 1972 


90 . CM / L - 4286 

1975 - 04 -03 


Assam Chemical Industrles, Bongaigaon , Assam 


Malathlon EC 

IS : 2567 — 1973 


91. CM /L -4290 

1975 -04 -03 


- do 


Aldrin EC 

IS ; 1307 – 1973 


92 . CM /L -4291 

1975 - 04 - 08 


Utkal Pesticides and Chemicals , Jagannathpur , Endrin EC 
Distt Ganjam (Orissa ) 

IS : 1310 – 1974 


93, CM /L -4293 

1975 -04 -08 


1977 -03 -31 
1976 -04- 16 

to 
1977- 04 - 15 
1976 -04 - 16 

to 
1977 -04 - 15 
1976 -04 -16 

to 
1977 - 04 - 15 


- do 


DDT EC 

IS : 633 — 1956 


94 . CM / L -4295 

1975- 04 - 08 


Vijaya Pulvrisers, Guntur Distt (A .P .) 


Endrin EC 

IS : 1310 - 1974 
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95. CM / L -4296 

1975-04-08 


96 . CM /L -4297 

1975 -04 -08 


97. CM /L -4298 

1975-04 - 08 


98. CM /L -4299 

1975- 04 - 08 


to 


99. CM / L - 4301 

1975 - 04 -08 


to 


100 . CM /L -4302 

1975 -04 - 08 


101. CM / L -4303 

1975 -04 -08 


102 , CM / L. -4304 

1975 -04 - 10 


103 , CM / L -4306 

1975 -04- 14 


104 . CM /L - 4312 

1975- 04- 14 


105 . CM / L -4313 

1975 - 04 - 14 


to 


1976 -04- 16 GeneralMetals, Trivendrum -695019 (Kerala ) AAC & ACSR conductors 

IS : 389 – 1961 
1977 - 04 - 15 
1976 - 04- 16 Sudha Industries , Ludhiana 

Dye based fountain pen inks, red and royal 
to 

blue 
1977-04 - 15 

IS : 1221 - - 1971 
1976 -04 - 16 

- do 

Ferro gallo tannate fountain pen ink (0 . 1 
to 

per cent iron content) 
1977 -04 - 15 

IS : 220 .- 1972 
1976- 04- 16 Metal Udyog Pvt Lid, Udaipur 

DDT EC 

IS : 633 — 1956 
1977 - 04 - 15 
1976 -04- 16 Argent Industries, New Delhi 

Tower bolts, aluminium , type 3 

IS : 204 — 1974 
1977- 04 - 15 
1976 - 04- 16 Crop Health Products Pvt Ltd , Ghaziabad DDT EC 
to 

IS : 633 — 1956 
1977- 04- 15 
1976 -04-16 Kirloskar Brothers Ltd Kirloskarvadi, Taluka Sluice valves for water works purposes , class 2, 
to Tasgaon , Distt Sangll (Maharashtra ) 

upto and including 600 mm sizes 
1977 -04 - 15 

IS : 2906 - 1969 
1976 -04 - 16 Hindustan Koku Wire Ltd , Faridabad (Har - Galvanized steel wire for armouring cables 
to yana ) 

IS : 3975 — 1967 
1977 -04 - 15 
1976 - 04 - 16 Anand Timber Traders Yamunanagar 

Plywood tea -chest battens 
to 

IS : 10 - 1970 
1976 - 01- 15 
1976 - 04 - 16 Coimbatore Premier Corpn Pvt Ltd , Coimba - Horizontal centrifugal pumps for clear, cold 
to tore -641030 

fresh water size 65 x 50 mm (Type 2 ) ( B 2 ) 
1977- 04 -15 

I$ : 15201772 
1976 -04 - 16 Photophone Pvt Ltd , Bombay- 400072 

16 mm portable sound and picture cincmato 
(Maharashtra ) 

graph projectors , 230 volts , 50 Hz 400 W 
1977-04- 15 

iwn with projection lamp of 24 V / 220 W , 
hologen lamp (firm s model Nos IMI 35107 
F and IMI 35108 F ) — 

IS : 4497 – 1968 
1976 -05-01 Auditniya Mineral Traders , Kondopuram R . S . DDT EC 
to Cuddapah Distt ( A . P .) 

$ : 633 . 1956 
1977 -01- 15 
1976 -05-01 Gokal Chand Prabhu Dayal, Jammu Tawi Besan 
to 

IS : 2400 - - 1963 
1977-04 - 30 
1976 -05-01 Tropical Agros systems (P ) Ltd , Ottapalam - 3 DDT DP - 
(Kerala ) 

IS : 564 - 1961 
1977 - 04 - 30 
1976 -05-01 

-do 

DDT EC 
to 

IS : 633 -- 1956 
1977 -04 - 30 
1976 - 05 -01 

.do . 

Endrin EC 
to 

IS : 1310 - 1974 
1977- 04 - 30 
1976 -05-01 Krishna Miners & Tradors , Jaipur West (Rajas- DDT DP 
than ) 

IS : 564 - 1961 
1977 -04- 30 
1976 -05-01 Tata Tio Mfrs Co , New Delhi 

18-litre square tins 
to 

IS : 716 - 1966 
1977-04 -30 
1976-05-01 Tropical Agrosystems (P ) Ltd , Ottapalam -3 Malathion DP _ _ 
to (Kerala ) 

IS 2568 – 1973 
1977-04 -30 
1976 -05 -01 Madhusudan Industries,Madras-81 

DDT DP 
to 

IS : 564 - 1961 
1977 -04 -30 
1976 - 05 -01 Pesticides India , Udaipur 

Dimethoate EC 
to 

IS : 3903 - 1966 
1977 -04 - 30 
1976 - 05 - 16 Motilal Pesticides India , Mathura (U . P .) 

Carbaryl DP 

IS : 7122 – 1973 
1977-05- 15 
1976-05- 16 Prakash Pulverising Mills, Alwar (Rajasthan ) DDT EC 
to 

IS ; 633 - 1956 
1977 -05- 15 

[No . CMD / 13 : 121 
A . P . BANERJI, Dy. Director Genoral 


106 . CM / L - 4318 

1975 - 04 - 21 


107 . CM / L -4319 

1975 -04 - 21 


108 . CM / L -4321 

1975 - 04 - 21 


109 . CM / L - 4322 

197$ - 04-21 


110 . CM / L - 4323 

1975- 04 - 21 


111. CM /L - 4330 

1975 -04 - 21 


to 


112 . CM /L - 4336 

1975 - 04 - 25 


113 , CM / L - 4337 

1975 - 04 - 25 


114 . CM /L -4342 

1975 -04 - 25 


115. CM /L -4344 

1976 -04 -25 


116 . CM / L -4363 

1975 -05-09 


to 


117 . CM /L - 4368 

1975- 05 -09 
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नई दिल्ली , 1979-03- 30 


का० मा० 1538. -- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिल ) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपपिनियम ( 1 ) के 
अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिमूचित किया जाता है कि नीचे अनुमूची में जिन 47 लाइसेसों के ब्यौरे दिए गए हैं, लाइसेंसधारियों को मानक सम्बन्धी 
मुहर लगाने का अधिकार देते हुए जुलाई 1976 से स्वीकृत किए गए हैं 


मनुसूची 


- 


- -- , 


- 


- 


- 


- - - -- 


- - - 


वैधता की अवधि 


लाइसेंसधारी का नाम और पता 


क्रम 
सं० 


लाइसेंस सं० 
( सीएम/एल .) 


लाइमस के अधीन वस्तु/ प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी 
भारतीय मानक : पदनाम 


तक 


1976- 07- 01 


1. सीएम/ एल - 5333 

1076- 07- 01 


- - - - - - -. . 
1977- 06- 30 सिद्धार्थ फेरो एस्वायज लि०, रिषरा , संरचमा इस्पात ( मामक किस्म ) के रूप 

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 (दिल्ली में बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात की 
मार्ग ) मिकट उप बिजली केन्द्र , हलवा बिलेट इंगट -- - 
थाना मेरामपुर जिला हुगली (कार्या ___ IS : 89 14 - 1973 
लय : 25 नेताजी सुभाष मार्ग 
कलकत्ता - 700001 ) 


1978-07-16 


2. सीएम/ एल - 5 334 

1978-07- 06 


1978- 07- 18 


3. सीएम /एल - 5335 

1970-07-09 


1977-07-15 ऐग्रो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज 92, विरमानी हस्त चालित पीठ पर रखने वाला निरन्तर 

इंडस्ट्रियल इस्टेट , गोरेगांव पूर्व चलने वाला फुहारा , पिस्टन टाइप -- 
बम्बई- 400083 

IS : 3908 ( भाग 1 ) - 1974 
1977-07-15 डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज ( प्रोप , डाल- सेपेरेटा दूध का पूर्ण 

मिया इंडस्ट्रीज लि . ) घाना सेवार IS : 1165 - 1987 

बाइपास रोड मरतपुर ( राजस्थान ) 
1970-07- 30 कृषि रसायन (बिहार ) लारजर इंड - ऐरिन पायसनीय तेज प्रव - - 

स्ट्रियल इस्टेट ( मेला ) साकषर IS : 1310 -- 1974 
पार० के० पाश्रम मुजफ्फरपुर 
842201 


4 . सीएम/एल- 5338 

1978- 07- 09 


1978-07-01 


1976 -07- 18 


5. सीएम /एल - 3337 

1978-07-09 


1977- 07-15 मोतीलाल पेस्टीसाइड्स इंडिया मसानी एण्डोसल्फेन पायसनीय तेज द्रष 
देहली रोड मथुरा - 281001 

IS : 4323 - 1967 


1978- 07- 18 


6. सीएम /एल-5338 

1976- 07- 09 


1977- 07- 15 सरस्थती स्टील एए एल्वायम लि . संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) के रूप 
मेरठ रोग, मुजफ्फरनगर (उ०प्र० ) में वेल्लम के लिए मान इस्पात की 

ढलवा बिलेट-इंगट 
IS : 6914 - 1973 


1970 - 07 - 16 


1977 - 07 - 15 


7. सीएम / एल - 5339 

1876- 07- 00 


संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) के 

रूप में पेल्लम के लिए कार्यन इस्पास की 
हलको बिलेट इंगट --- 
IS : 6915 - 1973 


1978- 07- 18 


8. सीएम/ एल - 5340 

1976- 07-08 


1977- 07-15 एस टीस सैय-केम इंडस्ट्रीज 116 बी , सलफ्यूरीक अम्ल ग्रेड ( 1 ) ( शुढ ) और ( 2 ) 

कोठरीली इंडस्ट्रियल इस्टेट काठीली (विश्ले , अभिकमक ) ---- 
( पश्चिम ) बम्बई- 400067 

IS : 268 - 1981 


1978- 07- 16 


9. सीएम / एल - 5341 

1978 -07- 09 


1977- 07- 15 एसडीम लैब कम इंडस्ट्रीज 116 बी , एसीटिक अम्ल ग्रेड ( वर्ग ) ( 1 ) शुभ एवं 

काडीली इंडस्ट्रियल इस्टेट, कांडीमली ( 2 ) विश्लेशी अभिक्रमक - - 
( पश्चिम ) बम्बई -400089 

IS : 695 - 1985 


1970- 07- 16 


1977 - 07- 15 


10. सीएम / एल- 5342 

1976- 07-09 


हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ग्रेड ( 1 ) शुरु एवं 

( 2 ) विशलेषी मभिक्रमक- -- 
IS : 285- 1982 


[ भाग II - खण्ड (ii)] 
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1 


. 


2 


5 


- - - 


- 


- - - - 


-- - 


- - - - - 


- 


- - - 


- - - .. _ _ 


. . 


- - 


- 


- 


- 


1970- 07- 16 


11. सीएम/ एल - 5 3 13 

1978- 07-09 


1978- 07-18 


12. मीएम/ एल -5344 

1976- 07- 09 


1977- 07- 15 एसरीस लैब कैम इंडस्ट्रीज 118 बी , नाइट्रिक अम्ल प्रेस ( 1 ) शुट एवं ( 2 ) 

काडीम्ली इंडस्ट्रियल इस्टेट , कारोब्ली विश्लेषी अभिक्रमक 
( पश्चिम ) बम्बई-400069 

IS : 264 - 1950 
1978-07- 15 ए० के० कारपोरेशन लि . मलकापुरम मंरचना इस्पात (साधारण किस्म ) के रूप 

विशाखापतनम ( प्रा० प्र० ) (कार्या- में बेल्लन के लिए कार्यन एम्पात की 
लय 7-10- 30 किरलामपुरी ) लवां बिलेट इंगट - - 
विशाखापतनम - 530003 

IS : 60 15 - 1973 


13. सीएम/एल-5345 

____ 1976- 07-09 


1978-07-01 


1976-06-30 पी० बी० एम० इंडस्ट्रीज अमरावती भीगीटी जम विसर्जनीय तेम पूर्ण -- 
सौजपेद-583201 

__ IS : 565-- 1961 


14. सीएम/एल- 5348 

1976- 07- 09 


1970-07- 01 


1977-06- 30 पोरिमान इंडस्ट्रीज एण्ड केमिकल्स 551/1 गडीटी वूलन चूर्ण ( पाउसर) - - 

मोगाप्पेरी (बरास्ता ) पारी महाम - Is : 564- 1961 
600050 


1970- 00- 15 


15. सीएम / एल - 5347 

1976-07- 09 


1977-06-13 मधर्म इमेक्टीमाइम एण्ड फर्टिलाइजर्स फेनीदोपियोन पायसनीय तेम द्रष --- 

1/ 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट अम्बातूर, IS : 528 1--1969 
मनास - 600098 


1976-07-01 


18. सीएम/ एल - 5348 

1978- 07- 09 


1977- 06- 30 प्रम्यापा ऐग्रो केमिकल्स नं० 27-ए, बीएचसी धूलन चूर्ण -~ 

कोतूर गेड, सुल्लेस्वर्णपट्टी सकपर IS : 561 - 1972 
पोलाची- 642008 ( कोयाम्बतूर जिला ) 


1976- 07-18 


17. सीएम /एल- 5349 

1976-07- 09 


1977 - 07- 15 कोप्रापरेटिव कैटल फीड फैक्टरी ( राज - पशुमों के लिए मिश्रित - पाहार - - 

स्थान स्टेट कोप्रापरेटिव मार्केटिंग Is : 2052 - 1968 
फडरेशम लि० 88, इंडस्ट्रियल एरिया 
जोटवाड़ा ( जयपुर पश्चिम ) 


18 . सीएम / एल - 3350 

1976- 07- 14 


1976-07-18 1977-07-15 ए० के० कारपोरेशन लि . मलकापुरम संरचना इस्पात ( मामक किस्म ) के रूप 

विशाखापत्तनम ( मा०प्र० ) (कार्यालय में बेल्लन के लिए कार्बन इस्पान की 
7-10-30 किरलामपुडी विशाखापतनम लवो बिलेट इंगट---- 
530003 

IS : 8914 - 1973 


19. सीएम एल- 5351 

1078- 07- 14 


1976- 07-16 


1977-07-15 प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स लि . इंड - संरचना इस्पात ( माधारण किस्म ) - - 

स्ट्रियल एरिया पाटनवेल, जिला मेडाक IS : 1977 - 1975 
( प्रा०प्र० ) 


20. सीएम/एल- 5352 

1970- 07- 14 


1976-07-16 


1977-07-15 क्राउन सरजीकल सिंग मैन्यु फैक्ष० पट्टी के लिए हथकरघे का सूती कपा -- 

कं० -सिमपुरस इंडस्ट्रियल इस्टेट IS : 883 - 1989 
मसरानी लेन, कुरमा बम्बई - 400070 


1976- 07- 16 


21. सीएम /एल -5353 

1978-07- 14 


1977- 07- 15 रेकोम एन्टरप्राईज 3/ 138 पश्चिम पट्टि - चाय की पेटियों के धातु के फिटिग - - 
यारी कलकत्ता- 700041 

IS : 10 - 1970 


1076- 07 -16 


22. सीएम/एल- 53 54 

1976- 07-14 


1976- 07- 16 


23. सीएम /पल - 5 355 

1976- 07- 14 


1977-07- 15 मुधाकर पीवीसी प्राउक्टस गवनमेंट वियत संस्थापन के लिए कठोर प्रधाविक 

इंडस्ट्रियल इस्टेट सूर्यापेट जिला तार नालिया प्राकार 32 मिमी-- - 
नालगोंडा ( मा०प्र० ) 

IS : 2509 - 1973 
1977- 07 - 15 मेहता इस्पात लि . 70- 72, स्ट्रियल संरषमा इस्पात ( मामक किस्म ) -- -के रूप 
एरिया रतनलाम - 467001 ( म०प्र० ) में वेल्लन के लिए काम इस्पात की 

हलवा बिलेट ईगट - - 

IS : 8914 -1973 
1977-07- 15 मेहसा इस्पास लि . 70- 12 इंडस्ट्रियल संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) के रूप 
एरिया रतनलाम - 457001 (म०प्र० ) में वेस्लन के लिए कार्यन इस्पात की 

उलवा बिलेट इंगट 
IS : 6913 - 1973 


1970-07-16 


24. सीएम /एल- 5356 

1978- 07-14 
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- 


( 5 ). 


(1 ) (2 ) 
25. मीएमएल - 5357 


1976- 07 - 14 


28. सीएम/एल - 5358 

1976- 07-14 


27. सी एम एल - 5359 

1976 -07- 14 


28. सी एम/ एल - 5360 

1976-07- 14 


29 सी एम /एल - 5361 

_ 1976-07- 14 
30. सी एमएल - 5362 

1976-07- 14 


31. सी एम एल - 5363 

1976 - 07- 14 


( 3) ( 4 ) 

( 6 ) 
1976- 07-16 1977- 07- 15 पेस्टकेमी के० एम० आई० सी० मी० एडिन पायसनीय सेभ द्रव - - 

रोड नं० 28, केमिकल जोन अम्बर - IS : 1310 - 1974 
नाप-421501 ठाणे (कार्यालय : 
11/ 210-सी० झा० अम्बेदकर रोड, 

माधुंगा , बम्बई- 400019 ) 
_ 1976- 07- 18 1977-07- 15 हेस्टिंग्ज मिल्स लि . रिशरा ( कार्यालय उपरक बोरों के लिए पटमन का कपड़ा --- 

14 नेताजी सुभाष रोड कलकत्ता- IS : 7407- 1974 

700001 
1976- 07- 16 1977-07- 15 बी० एस० एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ( इंडिया ) निम्न रेटिंग के उर्व एक सिलेगार जलमीतलित 
12/ 15/ एए , नवलगंज प्रागरा - 282006 चार स्ट्रोक वाले डीजल इंजन - - 

किवा चक्कर प्रतिमिनट माक ( प्रकार ) 
3 . 67 1500 बीएससी - 1 
( 5 हापा ) 

IS : 160 1-- 1960 
1976-07-16 1977-07- 15 विटयमैन प्रोडक्टम ( इंडिया ) 90 %, बीरेन प्रौद्योगिक डामर (मिटयूमन ) ग्रेड ( वर्ग ) 85/ 25 
राय रोड ( पूर्व ) कलकत्ता- 7000 41 एवं 90 /15 

IS : 702- 1961 
1976-07-18 1977-07-15 य० के० पेन्टस इंडस्ट्रीय ग्राम मुलतानपुर खिड़कियों के प्रेमों में प्रयोग के लिये पुट्टी -- 

महरौली गुड़गांव मार्ग नई दिल्ली- 110030 IS : 419 - 1967 
1978-07-16 1977-07-15 भारत मिनरल एण्ड केमिकल्म कं० ट्रास - बीएचसी घूलन पूर्ण - - 

पोर्ट डिपो रोग ( संख्या 9 के पीछे) IS : 56 1 - 1972 
कलकत्ता - 7000 27 कार्यालय - 174 

महात्मा गांधी मार्ग कलकत्ता- 700007 
1976- 07- 18 1977-07- 15 रैलिस इंडिया लि० एफ एण्ड डी डिवीजन क्लोरसेन पायसनीय तेज सान्द्र - - 

टाटा -फाइसन पेस्टीसाइडस फार्मुलेटिंग IS : 2682- 1968 
यूनिट 431/ 34 पालराजेश्वर रोग 

मुलुंड, बम्बई - 4000 80. 
1978-07-16 1977-07- 15 कृष्णा केमिकल इंडस्ट्रियल ला इंडस्ट्रियल एल्डिीन पायसनीय तेज सान्द्र 

इस्टेट बरारी, भागलपुर- 812003 IS : 1307 - 1973 

(बिहार ) 
1976-07- 16 1977 -07- 15 

मालाथियोन पायसनीय तेज साम्द्र... . 

IS : 2887-- 1967 
1976-07-16 1977-07-15 कृषि रमायन (बिहार ) ए- 2 लारजर बीएचसी धूलन चूर्ण 

इडस्ट्रियल इस्टेट पार के ० पाश्रम IS . 561 - 1972 

मुजफ्फरपुर - 842001 
1976 -07- 16 1977-07- 15 एलाइड केमिकल इंडस्ट्रीज हाजो रोडी एण्डोसल्फेन पायसनीय तेज साम्द्र -- 

ममीमगांव गौहाटी - - 781031 IS : 432 3- 1967 
( कार्यालय : जी एन बारडोली रोड 

गौहाटी - 78100 3( असम ) 
1976-07-16 1977-07-15 सनरे केमिकल इंडस्ट्रीज याना किनारा मालाथियोन धूलन चूर्ण 
भागरा 

IS : 2568 - 1973 
1976-07- 18 1977-07-15 शिव शमित पाइप इंडस्ट्रीज कुफरा रोड, बी एच सी धूलन वर्ण---- 

नई मंडी मुजफ्फरपुर ( उ० प्र० ) IS : 581--1972 
1976-07-16 1977- 07-15 रैलिम इंडिया लि . एफ एण्ड ही डिविजन फैनीट्राथियोन पायसनीय तेज सान्द्र - - 

ठाणे घेलापुर रोड पो०या० सं० 91 IS : 528 1-1969 

टाणे-- 40060 1 ( महाराष्ट्र ) 
1976-07- 18 1977-07- 15 शार्पएज लि०,. 34 एवं 36 प्रोखला इंडस्ट्रियल मध्यम प्रकार के केवल , स्टेनलेस इस्पास 
इस्ट्रेट , नई दिल्ली- 1100 20 

के सेफ्टी रेजर स्नै 
IS : 7371 - 1975 


32. मी एम/ एल - 5364 

1976-07-14 


33. सी एमएल - 5385 

1978-07- 14 
34. सी एम एल - 5386 

1976-07-14 


35 सी एमएल - 6367 

1976- 07-14 


36. सी एम /एन - 5368 

1978-07-14 
37. सी एम / एल - 5368 

1976-07-14 
38. सी एम एल - 5370 

1976-07- 14 


39. सी एम/ एल - 5371 

1976- 07- 16 
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1021 


111 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


- 


10 सी एम एल - 5372 

1976-07- 20 
41 सी एम/एल - 5373 

1976-07- 20 


42. सी एम एल - 5374 

1976- 07- 21 


1976 - 08 - 01 


1977- 07- 31 


43. सी एम एल - 5375 

1976- 07- 21 


1976-08-01 1977 - 07 -31 इन्नो स्विग लि० नरमापुर रोडएलानगर, सेफटी रेजर म्लर -- 
हैदराबाद 

IS : 7371 - 1975 
1978-08-01 1977-07- 31 लाल्म ( प्रा . ) लि . 33- बी , इंडस्ट्रीयल संरमना इस्पात ( मानक किस्म ) --- 

एरिया एन० आई० टी० फरीदाबाद , IS : 228 - 1975 

जिला गुड़गांव ( हरियाणा ) 
1976-08-01 1977-07- 31 मेहता इस्पात लि . 70 - 72 इंडस्ट्रियल स्वमल गाड़ियों के निलम्बन के लिए राखनुमा 
एरिया रतलाम - 457001 ( म०प्र० ) कुगामीवार और परसबार कमानियो बनाने 

के लिए इस्पात की सिल्लियां - 55 एम 
भाई 2 एम एन 90 ग्रेज 
IS : 3431 - 1965 
रेल के हिम्मों की परतवार कमानियो बनाने 

के लिए इस्पात की मिलिलयां - 5 5 एस आई 2 
एमएन 90 ग्रेड---- 
IS : 3885 ( भाग I) --- 1968 और 

IS : 3885 ( भाग II )---- 1969 
1978-08- 01 1977-07- 31 राजस्थान लघु उद्योग निगम लि . 12, बीड़ियां - - 

महदेव मार्ग मी स्कीम जयपुर ( कारखाना IS : 19 25- 1971 
पाण्डेयजी का माग , जयपुर रोड टोंक 

पर है मयूर बीडी उद्योग के नाम से ) 
1976-08-01 1977-07- 31 जेम्स हटन पण कं० 37/ 807 पावर कोलतार के खाद्य रंगों की निर्मितियां एवं 
दाउस गेड कोचीन - 682018 

मिश्रण 

IS : 5346 - 1975 
1976-08-01 1977-07- 31 जिलटन रबड़ पा . लि . 40वां किनी ( 1 ) रबर कनवेपरों और एलीवेटरों के 

ग्राम एवं नाकमार राई सोनीपत सामान्य प्रयोजन के पट्टे - - 
( हरियाणा ) 

IS : 1891 - ( भाग 1 ) - 1988 
1978-08- 16 1977-08- 15 टिमको स्टैटन पाइप तु फाटरी के 300 मिमी तक के सकिनिक व्यास बाले 

लि . देवास रोड उग्जैन - 458010 श्रेणियों, एल ए , ए एवं बी , पानी गैस और 
( म०प्र० ) 

जल निकाम के लिए अपकेन्द्री ढलवां 
( स्पन ) लोहे के दाब पाइप --- 
IS : 15 36 - 1967 


44 सीएम/ एल - 5376 

1976-07- 21 


45. सी एम / एल - 5377 

1976- 07- 21 


46 सीएम/एल - 5378 

1976-07- 21 


47. मी एमएल - 5379 

1978-07- 28 


[ मे० सी एम डी /13 : 11 ] 
ए०पी० बनी, उपमहानिदेशक 


New Delhi , 1979- 03- 30 
S. O . 1226. -- In pursuance of sub -regulation ( 1 ) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) 
Regulations, 1955 , as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that fortyseven licences , particulars , 
ofwhich are given in the following Schedule, have been granted during the.Month of July 1976 authorising the licensees to use the standard 
mark. 

SCHEDULE 


Period of Validity 


Name & Address of the Licensee 


Sl Licence No. 
No. (CM/ L - ) 


Article/ Process Covered by the licence 
and Rolevant IS ; Designation 


__ From 


To 


( 1 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 6 ) 


1976 - 07 -01 


1977 -06 - 30 


1. CM/ L -5333 

1976- 07 - 01 


Siddhartha Ferro Alloys Ltd , Rishra 
on National Highway No. 2 ( Delhi 
Road ) Near Rishra Sub- Power Sta - 
tion, P. S. Serampore Distt. Hooghly 
( Office : 25 , Netaji Subhas Road , 

Calcutta- 700001 ) 


Carbon steel cast billet ingots for 

rolling into stiuctural stoel (standard 
quallty ) -- 
IS : 6914-1973 


1367GI/ 78 - 7 
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- - - 


- 


- 


- 


- = 


=- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


( 1) 


(2 ) 


(3) 


(4) 


1976 -07- 16 


2 . CM / L - 5334 

1976 - 07-06 


1977- 07 -15 Agro Plastic Industries, 92 , Virwani Hand operated continuous knapsack 

Industrial Estato , Goregaon East , sprayer, piston type 
Bombay-400063 

IS : 3906 (PLI) — 1974 


1976 -07 - 16 


3. CM / L - 5335 

1976 -07 -09 


1976 -07-01 


4 . CM / L - 5336 

1976 -07-09 


1977 -07- 15 Dalmia Dairy Industries (Prop . Dalmia Skim milk powder 

Industries Ltd .) Chana Sewar Bypass IS : 1165-1967 

Road , Bhartpur (Rajasthan ) 
1977-06- 30 Krishi Rasayan (Bihar), Larger Indus - Endrin EC -- 

trial Estate (Bela ) P . O . R .K . Ashram , IS : 1310 - 1974 

Muzaffarpur-842201 
1977- 07 -15 Motilal Pesticides India , Masani Delhi Endosulfan EC 
Road , Mathura - 281001 

IS : 4323 - 1967 
1977-07 -15 Saraswati Stocl & Alloys Ltd ., Meerut Carbon steel cast billet ingots for 
Road , Muzaffarnagar (U . P .) 

rolling into structural steel ( standard 
quality ) 
IS : 6914 - 1973 


1976 - 07- 16 


5 . CM /L -5337 

1976 -07-09 
6 . CM /L -3338 

1976 -07- 09 


1976 -07 -16 


7 . CM / L - 5339 

1976 - 07 -09 


1976 - 07 - 16 


1977-07- 15 - do 

Carbon steel cast billets ingots for 
rolling into structural stoel ( ordinary 
quality ) 

IS : 6915 -1973 
1977 -07- 15 S. D s Lab - Chem Industries, 116 B , Sulphuric acid Gradas (1) ( Pure) and 

Kandivali Industrial Estate, Kandivali (2 ) (AR ) 
(West ) Bombay -400067 

IS : 266 -1961 


8 . CM / L - 5340 

1976 - 07 - 09 


1976 -07- 16 


9 . CM /L - 5341 

1976 -07 -09 


10 . CM / L -5342 

1976 -07 - 09 


11 , CM / L - 5343 

1976 -07-09 


12. CM / L - 5344 

1976 -07-09 


13 . CM /L - 5345 

1976 -07 - 09 
14 . CM / L - 5346 

1976 -07 - 09 
15, CM /L -5347 

1976-07 - 09 


1976-07- 16 1977-07- 15 

- do 

Acetic acid Grades (1) PURE and (2 ) 

AR 

IS ; 695 - 1965 
1976 -07 -16 1977-07- 15 

-do 

Hydrochloric acid grados (1 ) PURE and 

(2 ) AR 

IS : 265- 1962 
1976 -07-16 1977-07-15 

Nitric acid Grados ( 1) PURE and (2 ) 

AR 

IS : 264- 1950 
1976 -07- 16 1977-07- 15 AK , Corporation Ltd ., Malkapuram , Carbon stool cast billot ingots for 

Visakhapatnam (A .P .) (Office : rolling into structural steel (ordinary 
7- 10 - 30 Kirlampudi, Vasakhapat- quality) - - 
nam-530003) 

IS : 6915 - 1973 
1976-07-01 1977-06- 30 P.V.S. Industries , Amaravathy, DDT WDP 
Hospet-583201 

IS : 565- 1961 
1976 -07-01 1977- 06 -30 Vorion Industries & Chemicals, 551/ 1, DDT DP 

Mogapperi (Via) Padi, Madras -600050 IS : 564 -1961 
1976 - 06 - 16 1977-06- 15 Southern Insecticides & Fertilizers, Fonitrothion EC 

1 -A /2 , Industria Estate, Ambattur , IS ; 5281- 1969 

Madra9 -600098 
1976-07-01 1977 - 06- 30 Ayyappa Agro Chemicals, No . 27-A , BHC DP 

Kottur Road , Sulleswaranpalty Post, IS : 561 - 1972 

Pollachl-642006 (Coimbatore Distt ) 
1976-07- 16 1977-07- 15 Co-operativo Cattle Feed Factory Compounded foods for cattel 

(Rajasthan State Co-operative IS : 2052 - 1968 
Marketing Fedoration Ltd .) 88 Industrial 

Arça , Jhotwara (Jalpur West ) 
1976 -07- 16 1977-07-15 A . K . Corporation Ltd ., Mallkapuram , Carbon steel cast billet ingots for 

Visakhapatnam (A . P .) (Office rolling into structural stool (standard 
7 - 10 - 3, Krilampudi, Visakhapatnam quality ) 
530003 ) 

IS : 5914 - 1973 


16 . CM /L -5348 

1976 - 07 -09 


17. CM /L -5349 

1976 -07- 09 


18 . CM /L -5350 

1976 -07- 14 


- 


W 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - 


- 


- 


- - - 


- 
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- 


- 
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19 . CM / L -5351 

1976 -07 -14 


1976 -07- 16 


1977-07-15 Partap Stool Rolling Mills Ltd , Indus- Structural stoel (ordinary quality) - 

trial Area , Patancheru , Distt Medak , IS : 1977- 1975 
( A . P .) 


20. CM / L -5352 

1976 -07 - 14 


21. CM / L -5353 

1976 -07 -14 
22. CM /L -5354 

1976 - 07 - 14 


23 . CM / L -5355 

1976 -07 -14 


24 . CM / L -5356 

1976 -07- 14 


1976 -07- 16 1977-07- 15 Crown Surgical Dressing Mfg Co , 66 Handloom cotton bandage cloth -- 

Sidhpura Industrial Estate , Masrani IS : 863 - 1969 

Lanc , Kurla , Bombay- 400070 
1976 -07 -16 1977-07 -15 Techon Enterprise , 3/136 , Paschim Tca -chest mctal Attings 
Puttiary , Calcutta- 700041 

I$ : 10 - 1970 
1976 -07 - 16 1977 - 07 -15 Şudbakar P . V . C . Products, Govt, Indus- Rigid non - petallic conduits for clectri 

trial Estate, Suryapot, Nalgonda cal installations size 32 mm 
Distt ( A . P .) 

IS : 2509 - 1973 
1976 -07-16 1977-07 -15 Mohta Ispat Ltd ., 70- 72 , Industrial Aroa , Carbon steel cast billot ingots for 
Ratlam - 457001 (M . P .) 

rolling into structural steel (standard 
quality ) 

IS : 6914 - 1973 
1976 -07 -16 1977-07- 15 

-do 

Carbon stool cast billet ingots for 

rolling into structural steel (ordinary 
quality ) 

IS : 6915- 1973 
1976 -07- 16 1977 -07 - 15 Pest Chemni Co, M .I. D . C . Shod No. Endrio EC 

26 , Chemnical Zone, Ambarnath - IS : 1310 - 1974 
421501 Thana (Office : 11/210 - C , 
Dr. Ambedkar Road , Matunga , 

Bombay -400019) 
1976 -07- 16 1977-07 -15 Hastings Mills Ltd ., Rishra (OM :- : 14, Jute fabric for fortilizer bags 

Netaji Subhas Road , Calcutta - 700001) IS : 7407- 1974 
1976-07 -16 1977-07- 15 B .S . Agriculture Industries ( India ), Vertical dicsel engine , water, cooled , 
12 /15 /AA , Nawalganj, Agra -282006 single cylinder, four stroke of the 

following rating : 
KW R .P .M . Type 


25 . CM /L -5357 

1976 - 07 - 14 


26 . CM /L -5358 

1976 -07 - 14 


27. CM /L -5359 

1976 -07- 14 


28 . CM / L -5360 

1976 -07- 14 


29 . CM / L -5361 

1976 -07- 14 


30 . CM /L -5362 

1976 -07 - 14 


31 . CM / L -5363 

1976 -07 - 14 


3 ,67 ( 5 HP) 1500 BSV - 1 

IS : 1601-1960 
1976 -07 -16 1977 -07- 15 Bitunien Products ( India ) 90A , Biren Industrial bitumen Grade 85/25 and 
Roy Road , ( East ) Calcutta - 700041 90 / 15 

IS : 702 - 1961 
1976 -07 - 16 1977 -07- 15 U .K . Paints Industries , Village Sultan - Putty for use on window frames 

pur , Mchrauli - Gurgaon Road , IS : 419 - 1967 

New Delhi-110030 . 
1976 -07 - 16 1977-07-15 Bharat Minerals & Chemicals Co., BHC DP 

Transport Depot Road , (Behind IS : 561- 1972 
No. 9 ) Calcutta - 700027 (Offico : 
174 , Mahatma Gandhi Road , Cal 

cutta - 700007 ) 
1976 -07 - 16 1977 - 07 - 15 Rallis India Ltd ., F & D Division , Chlordanc EC 

Tata Fison Pesticidos Formulating IS : 2682 - 1966 
Unit , 431 / 34 , Balarajeshwar Road , 

Mulund , Bombay -400080 . 
1976 -07 - 16 1977 - 07 - 15 Krishna Chemical Industries , Laigo Aldrin EC 

Industrial Estate , Barari, Bhagalpur - IS : 1307 - 1973 

812003 (Bihar ) 
1976 -07- 16 1977-07-15 

-do 

Malathion EC 

IS : 2867- 1967 
1976 -07 - 16 1977 -07-15 Krishi Rasayan (Bihar), A - 2 , Largo BHC DP 

Industrial Estato , R . K . Ashram , S : 561- 1972 

Muzaffaipui- 842001 
1976 -07- 16 1977 -07- 15 Allied Chemical Industries , Hajo Road , Endosulfan EC 

Amiugnon , Gauhati- 781031 (Officc : IS : 4323- 1967 
G . N . Badoloi Road , Gavhati- 781003) 
(Assam ) 


32 . CM / L -5367 

1976 -07-04 


33 . CM /L - 5365 

1976 -07- 14 
34 . CM / L - 5366 

1976 -07 - 14 


35. CM /1.-5367 

1976 -07 -14 


- 


- v 
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- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1976 -07- 16 


36 . CM /L -5368 

1976 -07 - 14 
37. CM /L -5369 

1976 - 07- 14 


1976 -07- 16 


1976 -07 - 16 


38 . CM / L -5370 

1976 -07 - 14 


39 . CM /L - 5371 

1976 -07- 16 


1976 - 07 - 16 


1976 -08 -01 


40 . CM / L -5372 

1966-07-20 
41 . CM /L -5373 

1976 -07 -20 


1976 - 08 - 01 


42. CM / L -5374 

1976 -07 -21 


1976 -08 -01 


43. CM / L - 5375 

1976 -07 -21 


1976 -08-01 


- do 


1977-07 - 15 Sunray Chemical Industries , Jamuna Malathion DP 
Kinara , Agra - 282004 ( U . P .) 

IS : 2568 — - 1973 
1977 -07 -15 Shiv Shakti Pipe Industries , Kukra BHC DP 

Road , New Mandi, Muzaffarnagar IS : 561 - 1972 

( U . P . ) 
1977 -07- 15 Rallis India Ltd , F & D Division , Fenitrothion FC 

Thana - Belafur Rond , P . B . No. 91 IS : 5281 – 1969 

Thana -400601 (Maharashtra ) 
1977 -07-15 Sharpedge Ltd , 34 & 36 Okhla Indus- Blades , razor, safety stainless steel 
trial Estate , New Delhi-110020 

only , medium type 

IS : 7371 - 1975 
1977-07-31 Indo Swing Ltd , Narsapur Road , Safety razor blades 
Blanagar , Hyderabad 

IS : 7371 - 1975 
1977 -07 -31 Lauls (Pvt ) Ltd , 33 - B , Industrial Area Structural steel (standard quality ) 

N . I. T . Faridabad . Distt Gurgaon IS : 226 – 1975 

(Haryana ) 
1977-07-31 Mahta Ispat Ltd , 70 -72 , Industrial Steel ingots for Yolute, helical und 
Aroa , Ratlam -457001 ( M . P . ) 

laminated springs for automative 
suspension 55 Si 2 Mn 90 Grade 

IS : 3431 — 1965 
1977- 07-31 

Steel ingots for the manufacture of 

laminated springs (railway rolling 
stock ) 55 și 3 Mn 90 Grade 
IS : 3885 (Pt 1 ) - 1966 & 

IS : 3885 (Pt II)- 1969 
1977-07- 31 The Rajasthan Sinall Industries Corpu. Bidis 

Ltd , 12 , Sahdev Marg , C - Scheme, IS : 1925 — 1974 
Jaipur ( Factory at Pandeyji Ka 
Bagh , Jaipur Road , Tonk under the 

stylo of Mayur Bidi Industries ) 
1977 -07 - 31 James Huton & Co , 37 /803 , Power Coal tar food colour preparations and 
House Rod, Cochin - 682018 

mixtures 

IS : 5346 — 1975 
1977 - 07 -31 Hilton Rubber Pvt Ltd , 40th K . M . (i) Rubber conveyor and elevator 

Ştone, G . T . Road , Village & P . O . goneral purpose belting 
Rai, ( Sonopat) Haryana 

IS : 1891 (Pt 1) - 1968 
(ii) Rubber conveyor" and olevator 

heat resistant belting 

IS : 1891 ( Pt II ) - 1972 
1977- 08 - 15 IISCO Stanton Pipe & Foundry Co . Centrifugally cast ( spun ) iron pressure 

Ltd , Dowas Road , Ujja 111 -456010 pipes for water gas and SCWA GC 
( M . P .) 

upto 300 mm nominal diameter 
clasgos LA , A and B - - 
IS : 1536 – 1967 


44 . CM / L -5376 

1976 -07 - 21 


1976 -08 -01 


1976 -08 -01 


45. CM / L - 5377 

1976 - 07 - 21 


1976 -08 - 01 


46 . CM / L -5378 

1976 -07-21 


1976 - 08 - 16 


47 . CM / L -5379 

1976 -07 - 28 


LL 


[No. CMD /13 : 11 
A . P . BA NERJI, Deputy Director General 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Devolopment 


ORDER 
New Delhi, the 28th February , 1979 


उद्योग मंत्रालय 
( atat format forming for HT 1 ) 

मादेण 

ffm , 28 44 , 1979 
* 70 TO 1227 /sirfo sto o go . - -fta ft FM 
Famutf4H , 1952 * fifTe 2, 4 747 5 ATT TROX BUTT ( Forna 
piele Farra ) offer4A , 1951 ( 1951 AT 6541) 47 TT 6 * 
द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपोग मंत्रालय (प्रौद्योगिक 
1447 Fram ), HTTA AT # # TO TO . . . ./ 9760 $70 
पार० ए० दिनांक 18-12- 78 में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित 
संशोधन करती है अर्थात : - - 
उक्त प्रादेश में 

to Ho ( 1) TC ( 2 ) * ef O TEATE , fotele 
मचिव प्रौद्योगिक विकाग विभाग " तथा " श्री एम० के ० सरकार , संयुक्त , 
सचिव, प्रौद्योगिक विकास विभाग " के स्थान पर क्रमशः "विशेष सचिव , 
प्रौद्योगिक विकास विभाग " तथा "संयुक्त सचिव प्रौद्योगिक विकास विभाग " 
प्रतिस्पापित किया जाना चाहिए । 

( 977 do 38 ( 14)/76-C # 9760] 

सुरेश कुमार, उप सचिव 


S . O . 1227 , 1DRA . - In exercise of the powers conferred 
by Section 6 of the Industries (Developmont and Regulation ) 
Act, 1951 (65 of 1951) road with Rules 2 , 4 and 3 of the 
Development Council Procedural Rules 1952 , the Central 
Governmeot hereby makes the following amendments in the 
order No. S . O . / IDRA dated 18- 12- 78 of the Gov 
ernment of India , Ministry of Industry Department of 
Industrial Development) namely : 


In the said order. 


In the said order for S. Nos. (1) and (2) " Shri M . A , 
Rangaswarry, Special Secretary Department of Industrial 
Development" and " Shri S . K . Sarkar, Joint Secretary , 
Departmont of Industrial Development " , respectively , " Spe 
cial Secretary, Department of Industrial Development" end 
" Joint Secretary Department of Industrial Development" 
respectively should be substituted . 

[F . No. 38( 14 ) / 76 - M .1.) 
SURESH KUMAR , Dy. Secy . 


- - . :. - -- . ... 
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पेट्रोलियम , रसापन और उर्वरक मंत्रालप 

Land ) Act, 1962 150 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in tbe 

linnuly specified in the schedule as pended to that notification 
( पेट्रोलियम विभाग ) 

for the purpose of laying pipeline ; 
नई दिल्ली, 29 मार्च, 1979 

And whercng the Compelent Authority hils under Sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
का० आ० 1228.----यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि to the Government; 
के उपयोग के अधिकार अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1062 का 50 ) 

And further whereas the Central Government has, after 

coosidering the said report, decided to acquire the right of 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत गरवार के पेट्रोलियम 

user in the laody specified in the schedule appended to this 
और रमायन मन्त्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० notification ; 
897 तारीख 17- 3- 78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

sub- scction ( 1 ) of Scction 6 of the said Act, the Central 
मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 

Government hereby declares that the right of user in 
लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय the said lands specified in the schedule appended to this 

notification hereby acquired for laying the pipelines ; 
घोषित कर दिया था । 

And further in exercise of power conferred by Sub -section 
और यमः मक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप ( 4 ) of that Section , the Central Government directs that 

the right of user in the said lands shall instead of vesting 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

in the Central Government vest on this date of the publi 

cation of this declaration in the Oil & Natural Gas Com 
और मागे , यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

mission fręc from cncumbrances, 
पश्चास स अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग 

SCHEDULE 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । । 

For Laying Pipoline from Well No. NKAN to GGS- CUM 
प्रब, ममः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त 

CTF Kadi 
शामित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि 

State : Gujarat 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूत्री में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 

Villagos 

Survey No Hec - Arc Cen 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा पमित 

taro 

tiare 
किया जाता है । 

District : Mehsana Taluka : Kadi 
और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 

93 

0 1446 
करते हग केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 

91/ 2 

0 22 20 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहिन होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैम 

0 19 20 
पायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 

District : Mehsana. Taluka : Viramgam 

252/ P 
तारीख को निहित होगा । 

0 1548 
252/ P 

0 1872 
अनुसूची 

260 / 1 

0 03 24 
कूप नं० एन० के ० ऐ . ऐन से जी० जी० एम० क्रम सी० टी० एफ० 

260/ 4 

0324 
कड़ी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

260 / 2 

0 05500 
राज्य : गुजरात 

262 / 4 

0 1764 
गांव 

सर्वे नं0 हेक्टेयर ए पार सेन्टी 

[ No . 12016 /6 / 77 - Prod. ] 
ई यर 
चालासन 

जिला : मेहमाना तालुका कड़ी 
93 

0 14 46 
91/ 2 0 22 20 

का आ० 1229.- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
0 1920 

के अधिकार अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन 
बालसासन । जिला : महमाना मालुफा : विराम गांव 

मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3363 तारीख 
252/ पी 0 15 .18 

5- 11- 78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
252/ पी 0 1672 

विनिर्दिष्ट भूमियों के प्रयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के 
260/ 1 

प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 
2601 

24 

और यतः सक्षम अधिकारी के उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
260/ 2 

05 
262/ 2 0 1764 

( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है । 
[ सं० 120 1 6/ 6/ 77-प्रो० ] 

और भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

का अधिकार अर्जित करने का विनिय किया है । 
MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS AND 

अब , प्रा . उक अधिनियम को धारा 6 को उपधारा ( i ) द्वारा 
FERTILIZER 

प्रवन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पानद्वारा घोषित करती है 
Department of Petroleum ) 

कि हम अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
New Delhi, the 29th March, 1979 

का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 

किया जाता है । 
S . O . 1228 . ...Wherens by i notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S. O . No . 897 dated 

पौर प्रागे उम धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवन्न पाक्तियों का प्रयोग 
13- 3 -78 under Sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(03 


24 


03 


50 


- - . . . 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - 


- - - - 


- 


- - 
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- = - = - = 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस 

SCHEDULE 
भायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख 

Pipeline from Well No. 5 — 31 10 S- - 15 
को निहित होगा । 

State : Gujarat District : Mehsant Taluka : Kalol 


- - - 


- . 


- . 


अनुसूची 


Village 


Survey No . 


Hcc - 
tare 


Are Cen 

tiare 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


कुंवां नं० एम० - 31 से एम० - 15 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात जिलाः महेमाना तालुका : कलोल 

क्षेत्रफल 


Jethalaj 


417 


गांव 


सर्वेन० 
. .. - 


- - 


- 


जेटलज 


417 


447 
Cart truck 
421 
422 
446/ 1 and 2 
445 
426 
441 / 1 
441 / 2 
442 /2B 
442 /2A 
440/ 3 
438/1 
428/ 3 
430 


हेक्टेयर एपारई सेण्टीयर 
- - -- - -- - - --- - - - 
00360 

0 1050 
00165 

0 1050 
00785 
20 

25 
0 01 

01 20 
0 01 00 
00465 
00645 
0 04 95 


0 03 ho 

0 1050 
0 

65 
0 0 50 
0 07 65 
0 20 25 
0 0 0 
0 0 00 

04 65 
0 0645 
0 04 95 
(0 (0300 
0 0360 
0 06 30 
00285 
0 03 90 


447 
मार्ट ट्रैक 
421 
422 
448/ 1 मोर 2 
445 
426 
441/ 1 
441/ 2 
442/ 2 बी 
442/ 2 ए 
440/ 3 
438/ 1 
428/ 3 
430 


00 


00360 

0 06 30 
00285 
0 03 90 


स . 120 16/1/78-प्रो०] 


S. O . 1229. - Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . No. 3363 dated 
5-11- 78 under Sub -sçction (1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specifioul 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


[ No. 12016/1 / 78 -Prod ] 
मई दिल्ली , 30 मार्च , 1979 
Ri० आ० 1230.-~~ यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( मूमि के 
उपयोग के अधिकार पर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन 
मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० मं० 3321 तारीख 
30-10-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को मिछाने 
के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना प्राशय भोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम अधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी गई । 

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि 
इम अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा अजित किया 
जाता है । 

और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय सेल और प्राकृतिक गैस 
प्रायोग में , सभी प्राधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
कूप म० सोभासन - 36 से उमलू० एच० पाई सोभासन --10 सक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुक : मेहमाना 
गांव 

सर्षेन० हेक्टेयर ए आई सेन्टीयर 
मुझम . 318/ पी 

038 16 
322 

__ 00300 
- - - -- -- - - - - - 

[ सं . 12016/ 4/ 78-मो०] 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
usct in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
sold lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelines ; 


And further in exercise of power conferred by Sub -section 
( 4 ) of that Section , the Central Government directs that the 
right of user in the sail lands shall instead vi vesting in 
the Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 


भारत का राजपत्र : अप्रेल 14, 1979/ चैल 24, 1901 
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[ भाग II - - खण्ड ( ii)] 


--- - 


- - - -- 


- 


- - 


- -- -- - - - - - 


- - - 


- - - - - - - 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- -- - 


- 


- - - 


-- - . . 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- - - - 


- - . - - - 


New Delhi, the 30th March , 1979 


S . O . 1230. — Whereas by il notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S. O . No. 3321 dated 
30 - 10 - 78 under Sub - section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 
and Mineraly Pipelines (Acquisition of Right of Uger in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में विदिन होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इम 
तारीख को निहित होगा । 


And whereas the ( ompetent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


भनुसूची 
कूप नं० एन० के - 58 से एस० पी० जे० से एस० पी० डी० तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए 


राज्य : गुजरात 


तालुका -मेहमाना जिला - मेहसाणा 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


- - - 


गांव 


सर्वे नं० 


हक्टेयर एपारई सेन्टीयर 


महमदपुरा 


38 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelines ; 


00900 
0 03 25 
0 1500 


तालुका -विरमगाम 


जिला - अहमदाबाद 


And further in cxercise of power conferred by Sub -section 
( 4 ) of that Section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in the 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from cncumbrances . 


बालसासन 


95/ 1 मौर 2 00750 
94/ 3 

00700 
82/ 1 

00650 

0350 

0 0550 
- - 

[ सं० 12016/ 16/ 78-प्रो०] 
एम० एम० माई० नवीम , मबर सचिव 


SCHEDULE 
Acquisition of Right of User from Well No . Sobhasan -36 10 
W . H .). Sobhasan - 10 . 


82/ 2 


89 


State : Gujarat 


District & Taluka : Mchsana 


- 


- 


- 


- 


- 


Village 


Survey No . 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


New Delhi , the 31st March, 1979 


Kukas 


318/ P 
322 


038 16 
0 03 00 


-- - 


- - 


S . O . 1231.-- . Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . No. 146 dated 
16- 12 -78 under Sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declar 
ed its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the schedule appended to that notification for 
the pultpose of laying pipeline ; 


[ No . 12016/ 4/ 78- Prod ] 
नई दिल्ली, 31 मार्च , 1979 
का०मा० 1231 . न्यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय 
( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 146 तारीख 16- 12-78 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया पा ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section (1) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquirc the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to this noti 
fication ; 


मोर यतः ममक्ष प्राधिकारी के उमन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है । 


और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of 49er in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelines ; 


अम , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन मिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 


And further in exercise of power conferred by Sub -section 
( 4 ) of that Section , the Central Government directs that tho 
right of ( ser in the said lands shall instead of vesting in the 
Central Government vent on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission freo 
from encumbrances. 
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____ -- - -- - - 
SCHEDULE 

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , निर्माण भवन, नई दिल्ली । 
Roufrom Well No. M . (58) 10 SPLIO SPD) 

2. सरकारी चिकिटमा सामग्री भण्डार, मम्बई सेन्ट्रल , बम्बई । 
State : Gujarat Talukan : Mehsana Distt : Mehsunu 

[40 ई० 110 12/4/79- रा० भा० कार्यान्वयन 
- - - - - - 
Village Survey No . Hee - Are Cen 

प्रानन्द प्रकाश अत्री, निदेशक 
lare tiare 

New Delhi , the 30th March. 1979 
Memadura 

() 09 00 

S . 0 . 1233. — In pursuance of sub -rule 4 of rule 10 of the 
00325 

Official language ( lisc for Official purposes of the Union ) 

Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the fol 
0 15 

lowing Offices, the staff whereof have acquired the working 
Taluka. .. Viramgam Distt : Ahniedabad 

knowledge of Hindi : ... 
Balsasan 

95 / 1 & 2 00750 

1, Director General of Health Services, Nirman Bhavane 
94/ 3 () 0700 

New Delhi. 
821 () 06 50 

2 . Government Medical Store Depot , Bombay 
82/ 2 03 50 

Central , 

Bombay . 
89 0 05 50 

[ No. E. 11012 / 4 / 79- 0 L. Implementation] 
- - -- - . 
[ No. 12016/16/78 - Prod] 

____ A. P. ATRI, Director 
S . M . Y . NADEEM , Under Secy . 
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कृषि और सिंचाई मंत्रालय 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वस्थ्य विभाग ) 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1979 
का मा० 1223.--- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस 
मंत्रालय को यह सूचित किया है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मंत्रिम ( मेडिकल 
मटेडेंटस् ) हम, 1938 को पहलो अक्तूबर, 1972 मे रह कर दिया गया 
है, अनः इम मंत्रालय की 27 जून 1978 को अधिसूचना संमया एस० 
110 12/ 6/ 73-के० स० स्वा० यो० (पी० ) ( प ) - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना ( पुणे ) , नियम , 1978 के पैरा में पाए पाब्द “ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स 
सविम ( मेमिकल अटेंडेंटस् ) कल्म , 1938 " को हटा दिया गया माना 
जा । 
[ संख्या एम० 110 12/6/78-के० स० स्वा० यो० ( पी ) ( ए) ] 

के० सी० कपूर, अवर मधिव 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

( Department of Health ) 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 28th February, 1979 


( वाय विभाग ) 

मावेश 

नई दिल्ली, 24 माचं , 1979 
का० भा० 1234. - - अतः केन्द्रीय सरकार ने बाय विभाग , क्षेत्रीय 
खाप निवेशालयों, उपाप्ति निवेशालयों और साथ विभाग के वेतन मथा 
लेखा कार्यालयों द्वारा झिए आने वाले साधानों के क्रय , भण्डारकरण, 
संचलन, परिवहन, वितरण मथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर 
दिया है जोकि खाध भिगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) की 
धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं । 

और यतः खाण विभाग , क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों , उपाप्ति निवे 
शालयों और माद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर 
रहे और उपरिवर्णिन कृस्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों 

और झमचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल , 1971 के 
परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्विष्ट तारीख के अन्दर भारतीय बाय निगम 
के कर्मचारी न बनने के अपने माशय को उक्त अधिनियम की धारा 12- 1 
की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षिन सूचना नहीं दी है । 

अतः, अब , बाय निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) यथा 
अयनन संशोधिम की धारा 12-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने 
दी गई मारीख में भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है : 


S. O . 1232. .... The Department of Personnel an ] Administ . 
rative Reforms have informed this Ministry that the Secretary 
of States Service ( Medical Attendance ) Rules, 1938, have 
been renealed fromthe 1st October , 1972, therefore the words 
" the Secretary of States Services (Medical Attendance ) Rules, 
1938 appearing in para 2 of this Ministry s Notification No . 
S 11012 / 6 / 78- CGHS( P )( A ) dated the 27th June, 1978 
Central Govrenment Health Scheme (Pune) Rules, 1978 may 
be treated to have been deleted . 

INo . S. 11012 / 6 / 78- CGHS( P)( A )] 

K. C . KAPOOR, Under Secy . 


क्रम अधिकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरण के समय भारतीय 
संख्या का नाम अधीन किस पद केन्द्रीय सरकार के खाच 
पर स्थायी है किस पद पर थे मिगम को 

स्थानान्तरण 
की तारीख 


5 

- -- - - 


- . . . - - - 


- 


- - -- - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


-- 


नई दिल्ली , 30 मार्च, 1979 


का० आ० 1233 .-.- केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( मंघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1978 के नियम 10 के उपनियम ( 4 ) के 
अनुसरण में हम मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके कर्मचारी 
बुन्द ने हिन्दी का कार्य मानक मान प्राप्त कर लिया है, अधिसुधिन करती 


12 
- - -- - - -- -- - - - 
1. श्री एच० मार० 

प्राहलुवालिया प्रवर श्रेणी लिपिक प्रवर श्रेणी लिपिक 2- 7- 1978 
2. श्री आर० प्रार 
सेन 

नममीकी अधिकारी सहायक निदेशक 1- 3- 1969 
3. श्री मानिगा प्रसाद चौकीदार चौकीदार 1 - 3- 1989 
4. श्री सरगू राम उस्टिंग आपरेटर उस्टिंग मापरेटर 1-3-1969 


- 


- 


. - - 


- 


- - - - - - - - 


- - - - 


- - - 


- - 
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5. श्री वृजेन्द्र सिंह चौकीवार 1- 1 - 1969 7 . Sh. R . S . Mathur . Technical Technical 

1 - 3 -69 

Assistant Assistant 
6. श्री लम्बन सिंह - - गोदाम लिपिक 21- 2-1878 

R. Sh. K . K . Abroll FPS 

Quality 18- 2- 72 
7. श्री पार एम . 

Inspector Inspector -I 
9 . Shri v . G . Narayana - . Senior 

Sontor 

1 - 1 -77 
मापुर तकनीकी महायक तकनीकी सहायक 1- 3 - 1969 

murthy 

Godown Godown 

Keeper 
श्री के०के० अबरोल ३०८० दु० गुण निरीक्षक - 1 18- 2- 1972 

Кесрет 
निरीक्षक 

[ No. : 52/1 / 79 - FC . III( Vol .II )] 

BAKHSHI RAM, Dy . Secy . 
9 श्री वी० जी० बरिष्ठ गोदाम वरिष्ठ गोदाम 1- 1- 1977 
नारायणमूथि रक्षक रक्षक 

ऊर्जा मंत्रालय 
[ फाइल सं० 52/ 1/78-एफ० सी० III ( वाल्यूम- II )] 

( कोयला विभाग ) 
बख्शी राम , उप सचिव 

प्रादेश 

नई दिल्ली, 24 मार्ष, 1979 
MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

का०मा० 1335. -- केन्द्र सरकार, कोयला खाम ( सरकाण और विकास ) 

अधिनियम , 1974 ( 1974 का 28 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त पाक्तियों 
( Department of Food ) 

का उपयोग करते हुए और इस बात से सन्तुष्ट होकर कि नीचे दी गई 
ORDER 

सारणी के फालम ( 3 ) में उल्लिखित सरकारी कम्पनियां, केन्द्र सरकार द्वारा 
New Delhi , the 24th March, 1979 

लगाई गई शतों का पालन करने के लिए तत्पर हैं , एतदद्वारा निदेश देती 
S . O . 1234. - Whereas the Central Government has है कि कोयला बोर्ड के उक्त सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित सम्पत्तियों के 
ceased to performthe functions of purchase, storage , movement , सम्बन्ध में अधिकार, स्वत्व और हित केन्द्र सरकार में निहित रहने के बजाय, 
transport , distribution and sale of foodgrains done by the De 

उक्त सारणी के कालम ( 4 ) में लिखी तारीख से उक्त सरकारी कम्पनियों 
partment of Food , the Rcgional Directorates of Food , the 
Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the 

में निहित होंगे । 
Department of Food which under Section 13 of Food Corpora 

सारणी 
tions Act, 1964 (37 of 1964 ) are the functions of the Food Cor 
poration of India ; 

सम्पत्ति की सम्पत्ति का विवरण सरकारी कंपनी मिहित होने 
प्रम संख्या 

का नाम की तारीख 
And whereas the following officers and employees sorving 
in the Department of Food, the Regional Diroctorate of Food , 

3 
the Procurement Diroctorates and the Pay & Accounts Ofices 
of the Department of Food and engaged in tho performance of 

भूमि , इमारत पोर परिसर जिसे ईस्टर्न कोलफील्ड्म 1-11-1975 
the functions mentioned above have not, in response to the 

13, पार० एन० मुखर्जी रोड, लि . 
Circular of the Central Government dated the 16th Apiil, 1971 

कलकत्ता कहा जाता है जहा कोयला 
intimated , within the date specified thercin , their intention of 

गोई का मुख्यालय प्रपस्थित था , 
not becoming employees of the Food Corporation of India os 

इसके साथ ही वहां स्थित समस्त 
required by the proviso to sub - Section (1) of Section 12A of the 

स्थावर वस्तुएं , फर्नीचर तथा कार्या 
said Act ; 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sec 

लय उपकरण तथा कोयला बोर्ड 
tion 12A of the Food Corporations Act , 1964 ( 37 of 1964 ) as 

कलकत्ता की स्वामित्व वाली सीन 
amended upto date the Central Government horeby transfer the 

मोटर कारों में से एक मोटर कार । 
following officers and employees to the Food Corporation of 

भूमि , कार्यालय और प्रावासीय केन्द्रीय खान 1- 11-1975 
India with effect from the date mentioned against each of them 

इमारतें सपा परिसर जिसे कोयला प्रायोजन व रिजा 
Sl. Name of the Officer Pormanent Post held Date of 

बोर्ड की लछीपुर पौर भासनसोल इन संस्थान लि . 
No. omployces post hold under the transfer 

बस्तिया कहा जाता है इसके साथ 
under the Central to the 
Central Govt. at FCI 

ही पम्प हाउस , विभामगृह जहाँ 
Govt. the time of 

कोयला बोर्ड के अधिकारियों तथा 
transfer 

कर्मचारियों की बस्ती अवस्थित पी , 
- - - --- - - - - - 

इसके साप वहाँ स्थित समस्त स्थावर 

वस्तुएं , फर्नीचर, वाहन एवं 
1. Sh. H. R . Ahluwalia . L. D . C . L. D . C . 2- 7-78 

कार्यालय तथा अन्य उपकरण । 
2. Sh. R . R . Sen . . Technical . Assistant 1 - 3 -69 3. कोयला बोर्ड की वैकुंठपुर , मध्य वेर्स्टन कोल- 1- 11- 1975 

Officer Director 

प्रदेश में लगभग 17 . 65 एकर फील्ड्स लि . 
3. Sh . Naniga Pd . . . Watchman Watchman 1 - 3- 69 

भूमि । 
4 . Sh . Sargoo Ram Dusting Du sting 1- 3- 69 

4 . रामगढ़, जिला हजारीबाग , बिहार राष्ट्रीय कोयला 1- 4-1975 
Operator Operator 

में लगभग 9 एकर भूमि । विकास निगम 
5. Sh Brijender Singh - - Watchman 1 - 3-69 

जिसे सेन्ट्रल कोण 
6. Sh. Lakhan Singh . -- - Godown 21 - 2 -78 

फील्ड्स सि कहा 
Clork 

जाता है । 
1367GI/ 78 - 8 
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1-11-1975 


5. गनीगंज कोयला क्षेत्र में जम्बाव ईस्टर्न कोल - 1- 1-1975 

कजोग रोपवे के नाम से ख्यात फील्ड्स लि . 
संस्थापन तथा लछीपुर में स्थित 
सम्भव केन्द्रीय वर्कशाप इसके साथ 
ही समस्त भूमि , इमारतें , सड़कें , 
संयंत्र , उपकरण , फर्नीचर, वाहन , 
स्टोर तथा उक्त रोपवेज परि 

योजना से संबंधित फालत पुर्जे । 
6 . भतपूर्व कोयला बोर्ड के नागपुर वेस्टन कोल- 1- 11- 1975 

स्थित कार्यालय में फर्नीचर, कार्या- फील्स लि . 

लय उपकरण तथा अन्य उपकरण । 
7 . भूतपूर्व कोयला बोर्ड के कानपुर कोयला खान 1 - 4- 1975 

स्थित कार्यालय में फर्नीचर, कार्या- प्राधिकरण लि . 
लय उपकरण और अन्य उपकरण । जिसे अब कोल 

इंडिया लि . कहा 

जाता है । 
8. भूमि , कार्यालय तथा प्रावासीय भारत कोकिंग 1- 4- 1975 

इमारतें और परिसर जिसे हीरापुर कोल लि . 
और सराय-नेला, धनबाद के सन्नि 
फट कोयला बोर्ड की बस्तियो कहा 
जाता है, जहां कोयला बोर्ड के 
कार्यालय तथा कर्मचारी क्वार्टर 
थे , उसके माथ सभी स्थावर , 
पस्तुए , फर्नीचर, वाहन और 
कार्यालय तथा वहाँ स्थित भग्य 

उपकरण । 
9. शरिया कोयला क्षेत्र में एरिया मारत कोकिंग कोल 1- 4-1975 

" ही " रोपवेज तथा एरिया " एफ " लि . 
रोपवेज नामक संस्थापन प्रऔर इसके 
साथ समस्त भूमि , इमारतें , सड़कें , 
संयंत्र, उपकरण, फर्नीचर , वाहन , 
स्टोर तथा रोपवेज परियोजना से 

सम्बर फालतू पुर्जे । 
2. भारत के राजपन के भाग II, खण्ड 3 , उपखण्ड ( ii ) में दिनांक 
23 जुलाई, 1977 को प्रकाशिप्त मादेश , मा० मा० संख्या 2360 को 
एतद्वारा निरस्त किया जाता है । 
[ एफ म0 55019/ 24/ 75-सी० पी० सी०सी०मार० सी०] 

एस० मार० ए० रिजवी , निवेशक 
MINISTRY OF ENERGY 
( Department of Coal) 

ORDER 
New Delhi, the 24th March, 1979 


1 . The land , building and promises Eastern Coal - 

known as 13, R . N. Mukher - fields Limited 
joc Road , Caloutta , where the 
Coal Board s Head Office was 
locatod , togother with all the 
fixturos, furniture and office 
equipmunt located therein and 
ono of the three motor cars 
owned by the Coal Board , at 

Calcutta . 
2. The land ofilce and residential Central Mine 

buildings and premises known Planning & 
as the Coal Board Colonies Design Insti 
Lachipur . and Asansol, inclu- tute Limited 
dlag tho Pump House and rest 
house whero tho Coal Board s 
office & Staff colony were 
located together with all tho 
fixtures, furniture, vehicles and 
offico and other equipment 
located therein . 


1- 11 -1975 


3 . Land of approximately 17 .65 Westorn Coal 1- 11- 1975 

acros arca in Balkunthpur, fclds Limited 
Madhya Pradosh belonging to 

the Coal Board . 
4. Land of approximately 9 acres National Coal 1- 4- 1975 

aroa in Ramgarh , District Development 
Hazaribagh , Bihar . 

Corporation Ltd . 
now known as 
Central Coal 

fields Limited 
5 . The installations known as Eastern Coal 1- 11 - 1975 

Jambad Kajora Ropeways fields Limited 
fa Raniganj Coal field and tho 
appurtenant Contral Workshop 
at Lachlpur together with all 
lands, buildings , roads, plant, 
oquipment, furniture, vehicles , 
stores and spares connectod with 

the said ropeways project. 
6 . Furniture , office cquipment Western Coel 1 - 11 -1975 

and other equipments at cx- fields Limited 

Coal Board s Nagpur offico . 
7. Furniture and office equipment Coal Mines 1 - 4- 1975 

at ex -Coal Board s Kan - Authority Ltd . 
pur office . 

now known as 

Coal India Ltd . 
8 . Tho Land , office and residential Bharat Coking 1- 4 - 1975 

buildings and promises known Coal Limited 
as Coal Board Colonies at Htre 
pur and Seraidhalla near Dhan 
bad where the Coal Board s office 
and staff quarters were located 


s. o . 1235 . -In exercise of the powers conferred by 
Section 13 of the Coal Mines (Conservation and Development) 
Act. 1974 (28 of 1974 ), the Contral Government, being satisficd 
that th : Governinent Companies specified in column (3 ) of the 
Table below are willing to comply with the terms and condi 
tlons imposed by the Central Government, hereby directs that 
the right, title and interest of the Coal Boerd in rcction to its 
properties specified in column ( 2 ) of the said Table shel], insterd 
of continuing to vest in the Central Government, vest in the said 
Government Companies with effect from the date specified in 
column (4 ) of the aforesaid Table ; 


- 


in. 


[ भाग II -- बण्ड 3(ii) ] भारत का राजपत्र : अप्रैल 14, 1979/ 24, 1901 

1031 
= 

- -- - " - - .- - - . . - - - - - 
___ 1 2 

अधिसूचना सं० एफ० 9/ 5/ 59-मार० तथा एस० में अधिसूचना के प्रम्स में 

निम्नलिखित तीन ग्रामों के नाम पर जोर दिये जाएं : 
together with all the fixtures , 
furnituio , vehicles and office and 

18. केशोपुर 

फेशोपुर -- 31 
other cquipment located there 

19. मादीपुर 

मादीपुर - 700 
20. बियाला 

बियाला - - 48, 48/ 1 से 93 
9 . The installation known as Asca Bharat Coking 1-4- 1975 

प्रार० भारखाज, उपायुक्त 
D Ropeways and Area F Coal Limited 
Ropeways in Jharia coalfield 
together with all land , buildings. 

अनुलग्नक ख 
roads , plant , cquipment, furni 
ture , vehicles , stores and spares 

विल्ली राजपत्र 
connected with the said ropoways 

दिल्ली प्रशासन 
project. 

___ सं० 24 दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून, 13, 1963/ ज्येष्ठ 23, 1885 
2 . The Order published in the Gazette of India part II , 

भाग - IV 
Section 3, Sub- section (ii) dated the 23rd July , 1977 bearing 
S .O . No . 2360 is hereby cancelled . 

भाग - I में शामिल अधिसूचनामों के अलावा दिल्ली प्रशासन के 
[ File No. 55019/24/ 75- CPC / CRC ] 

विभागों को अधिसूचनाएं 
S.R .A . RIZVI, Director 

दिल्ली प्रशासन 

दिल्ली नगर निगम 
निर्माण और आवास मंत्रालय 

अधिसूचनाएं 
नई दिल्ली, 27 मार्च, 1979 

विल्ली, 23 मई, 1963 
का०या० 1236 . -- दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम , 1958 ( 1958 सं० मार० एन० 10/ 326 . - - दिल्ली नगर निगम अधिनियम , 1957 
का 59 ) की धारा 1 की उप-धारा ( 2 ) के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों ( 1957 का 88 ) की धारा 507 के अनुच्छेद ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम , का प्रयोग करते हुए , निगम , केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से एतद् 
1958 के सभी उपबन्ध एतदद्वारा इम पर लागू करती है:- -- 

धारा घोषित करता है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित निम्न 
( क ) 14 अप्रैल , 1960 के दिल्ली के राजपत्र के भाग-IV में प्रका 

लिखित क्षेत्र ओ पहले ग्रामीण क्षेत्र का एक अंग था अब ये ग्रामीण क्षेत्र 
शिप्त 31 मार्च, 1980 के दिल्ली नगर निगम के शुधि पत्र 

नहीं रहेंगे : 
सं० 8047/टी०सी०प्रो०/ एस०सी० (प्रतिलिपि प्रमुलग्नक क 
में दी गई है ) में उल्लिखित क्षेत्र जो उस अधिसूचना के कारण 

अनुसूची 
दिल्ली नगर निगम की सीमानों के भीतर नगरीय क्षेत्रों का 

कम अंचल का नाम राजस्व सम्पदा का उस क्षेत्र के म्योरे 
एक अंग बन गये हैं । 

सं० 

नाम 

जिनका नगरीकरण 
( ख ) 13 जून , 1983 के विस्ली के राजपत्र संख्या 24 के भाग -IV 

किया जाना प्रस्तावित 
में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम में 23 मई, 1983 की 
अधिसूचना सं० पार० एन० जैड/ 526 ( प्रतिलिपि अनुलग्नक 
ख में दी गई है ) की अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र , जो उस 
अधिसूचना के कारण दिल्ली नगर निगम की सीमा के भीतर 
नगरीय क्षेत्रों का एक अंग बन गये हैं । 

1 . शाहवरा जोन खुरेजी खास उक्त राजस्व सम्पदा 

का सम्पूर्ण शेष क्षेत्र 
( ग ) 3 जून , 1988 के दिल्ली के राजपत्र संख्या 41 के भाग 

जिसका अभी तक 
IV में प्रकाशित दिल्ली मगर निगम के दिनांक 28 मई , 1986 

नगरीकरण नहीं किया 
की अधिसूचना संख्या एफ ० 9 ( 2 )/ 88 - - ला . कार्पो (प्रतिलिपि 

गया है । 
अनुलग्नक ग में दी गई है ) की अनुमूभी में उल्लिखित क्षेत्र 

2. सिविल लाइन सटोरा खुर्व 

- वही 
जो उस अधिसूचना के कारण दिल्ली मगर निगम की सीमा 

जोन 
के भीतर नगरीय पोव का एक अंग बन गये है । 

3. - वही सढोरा कलां 

यही 
4. -बही 

चौकी मुबारकबाद - यही 
भाग IV दिल्ली राजपत्र , दिल्ली प्रशासम , अप्रैल , 14, 1960 

5. -वही भीमरी 

- पही 
विल्ली नगर निगम 

8. - ही डाका 

- यही 
शुद्धि -पत्र 

7. वही 

सलीमपुर मजोरा - वही 

मादीपुर 
विस्ली, 31 मार्ष, 1960 

8. -पही आजादपुर 

- वही 
संखया 8047/ ए०सी०मो०/ एस०सी०.- -दिमांफ 7 जनवरी, 1960 के 
दिल्ली के राजपत्र ( भाग IV ) में प्रकाशित दिनांक 28 दिसम्बर, 1959 की 

9. - पही शकूरपूर 

- वहीं 


- वही 


गया है । 


- 


- 


. . . - 


-- - 


- वही 
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10. पश्चिमी जोम भावीपुर - बही 

तिहार 

उक्स राजस्व सम्पदा 
11. वही ज्याला - यही 

का सम्पूर्ण शेष क्षेत्र 
12. -नही केशोपुर 

जिसका अभी तक 

नगरीकरण किया 
13. -पही 

बसई वारापुर 
14. -पही नजफगढ़ - वही 

नांगल राया 

- बही 
15. - बही मसूवाबाव - नही 

मसलतपुर 

- वही 
18. -बही हेमसपुर - वही 

पोसंगीपुर 

-वही 
17. दक्षिणी जोम महरोली -यही 

नगली जसन 
18. - नही लागे सराय - वही 

मुढेला 

- वही 
19. --यही चिड़की 

।. दक्षिणी विल्ली 
ह० प्रपठनीय, 
मायुक्त 

किलोकरी 

वही 
अनुलग्नक ग 

महले पुर मदर - वही 
विस्ती राजपन 

कोटला मुबारकपुर - वही 
प्रसाधारण 

तमूर नगर (किलोकरी -वही 
भाग - 4 

की राजस्व सम्पदा ) - बही-- 

खिजराबाद 
सं0 41 विल्ली शुक्रवार, जून 3, 1988 स्पेष्ठ 13, 1888 

- बही 

सराए जुलाहां 
दिल्ली प्रशासन, विल्ली 

मसीह गढ़ ( महापुर - वहीं 
( स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग ) 

राजस्व सम्पदा ) 
अधिसूचनाएं 

जोगा बाई 
दिल्ली , 3 जून, 1988 

अोखला 
संस्था एफ० 2( 49)/ 65 - एल० एस०जी० — निम्नलिखित को प्राम 

गढ़ी मरिया मरिया - वही 
सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । 

अमवयपुर 

वही 
अधिसूचना 

मस्जिद मोठ 

- वहीं 
विसली , 28 मई, 1966 

शाहपुर जट 

- वही 
संपया एफ००( 2)/ 66 - ला . कोर्प. ---दिल्ली नगर निगम अधिनियम , 

हुमायूपुर 
1957 ( 1957 का 68 ) की धारा 507 के प्रमुग्छेद ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति 

हौजखास 

- वही 
से एतद्वारा घोषित करता है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित 

यूसुफ सराय 

-वही - 
निम्नलिखित मेव जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों का एक भंग घे ; मन ग्रामीण 

मोहम्मदपुर 
ओम नहीं रहेंगे : - - 

- बही 
मनीरका ( मोहम्मदपुर - वही 

राजस्व सम्पदा में ) 
क्रम मंचल का माम राजस्व सम्पदा का उस क्षेत्र के म्योरे जिन 

जसला 

- वहीं 
सं० 

माम का मगरीकरण किया 

मदमपुर बावर -वही 
जामा प्रस्तावित है 

- यही-- 

पोख सराय 
1. पश्चिमी दिल्ली खामपुर राया उम्त राजस्व सम्पदा 
का सम्पूर्ण शेष क्षेत्र 

बेगमपुर 

- वही 
जिसका अभी सक 

मराय शाहजी 

-बही 
मगरीकरण नहीं किया 

होजरामी 
गया है । 

मष चिनी 
शादीपुर - वाही 

कालू सराय 

-वही 
मरैना 

बेर सराय 

-वही-- 
सतारपुर - पही 

चिराग दिल्ली .. - वही 
पोकादी - वही 

कटवाडिया सराय 


10 . 


11. 


12. 


13. 


15 . 


16. 


. 


1 


: . 


21. 


22. 


--वही 


23. 


- कही 
- बही 


26. 


27. 


28. 


यही 


30 . 


- याही 
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- 


- - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


D 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


बसन्त मगर 


12. 


13. 


14. 


उक्त राजस्व सम्पदा 

का सम्पूर्ण मेष मेन 
जिसफा अभी तक 
मगरीकरण किया 
गया है । 
- यही 
- बही 


हसनपुर 

- नही 
यफूरपुर खास 
साहोली 

- नही 

के . एल . राठी , 
मायुक्स, दिल्ली नगर निगम 
[ फा०सं० 230 11/4/ 77- पार०सी०सी० ] 

राजेन्द्र प्रसाद सिंह, उप सचिव 


कही 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

New Delhi, the 27th March, 1979 


मवनगीर 
अवरपुर 
हरि नगर पाश्रम 
(किलोकरी को राजस्व 
मम्पदा में ) 
खरेड़ा 
पराकपुर बाग मोची 

( मजूल ) 
किशन गढ़ (महौली 

राजस्व सम्पदा में ) 
खानपुर ( भाग ) 
सुगलकाबाद 


- यही 


S. O . 1236. -- In exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub - section ( 2 ) of section 1 of the Dethi Rent 
Control Act, 1958 ( No . 59 of 1958) , the Central Government 
hereby cxtends all the provisions of the Delhi Rent Control 
Act , 1958 


-वही 


- वही 


( a ) to the localities mentioncd in the corrigendum of 

the Municipal Corporation of Delhi No. 8047 / T / 
CO / SC, dated the 31st March, 1960 ( copy enclosed 
as Annexure A ) published in Part IV of the Delhi 
Gazette dated the 14th April, 1960 which by virtue 
of that notification have formed part of the urban 
areas within the limits of the Municipal Corporation 
of Delhi. 


III . उत्तरी दिल्ली 


-- वाही 


धीरपुर 
मलिकपुर 
राजपुर छावनी 
भरोला 
पीपल यला 
रामपुरा ( शकूरपुर 
राजस्व सम्पदा में ) 
वजीरपुर 


ल्याही 
- वही 
-वही -- 
- वही 


( b ) to tiiw localities mentioned in the Schedule to 

the Notification of the Municipal Corporation of 
Delhi No. RNZ / 526 , dated the 23rd May , 1963 
( copy enclosed as Annexure B ) published in Part IV 
of the Delhi Gazette No. 24, dated the 13th June , 
1963 and which by virtue of that notification have 
formed part of the urban areas within the limits of 
the Municipal Corporation of Delhi, and 


- वही 


IV . पाहवरा की भोर 


( c ) to the localities mentioned in the Schedule to the 

notification of the Municipal Corporation of Delhi 
No. F . 9 ( 2 ) / 66 -Law . Corp , dated the 28th May . 
1966 ( copy enclosed as Annexure C ) published in 
Part IV of the Delhi Gazette No . 41 , dated the 
3rd June , 1966 and which by virtue of that notifice 
tion have formed part of the urban areas within the 
limits of the Municipal Corporation of Delhi. 


- 


-~ वही 
-वही-- 


लं 


कैटवाड़ा 
पोंग 
मौजपुर 
झिलमिल ताहिरपुर 

( नजूल ) 
कड़कड़, दमण 


- वही 


ANNEXURE A 


PARTIV DELHIGAZETTE , DELHIADMINISTRATION : 

APRIL 14, 1960 


MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI 


सम्पूर्ण क्षेत्र सिषाय प्राम 
मागादी क्षेत्र जिसे 
28-12-1959 की 
अधिसूचना सं० एफ० 
9/5/ 59- भार० सपा 
एम० धारा पहले ही 
नगरीय घोषित किया 
जा चुका है । 


CORRIGENDA 
Delhi, the 31st March , 1960 


सीलमपुर 
शाहवरी 


- बही 
उका राजस्व सम्पदा 
का सम्पूर्ण शेष क्षेत्र 
जिसका अभी तक 
नगरीकरण नहीं किया 


No . 8047 / T /CO./ SC. - In the notification No . F. 9/ 5/ 59 - R & S , 
dated the 28th December , 1959 published in the Government 
of India , DelhiGazette ( Part IV ) dated the 7th January , 1960) 
the nimes of the following thice villages may be added at 
the end of the notification ; 
18. Keshopur : Keshopur - 31 
19. Madipur : Madipur . 709 


20. Khiala 


- Khiala 


- 48, 48 /1 10 93. 


गोंदली 
मन्दानी फावलपुर 
पाजीपुर 
कछीमपुर 


- वही 


याही 


R . BHARDWAJ, Deputy Commissioner , 

Municipal Corporation of Delhi, 
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ANNEXURE C 


ANNEXURE B 


DELHIGAZETTE 


DELHI GAZETTE 
DELHI ADMINISTRATION 


EXTRAORDINARY 


PART IV 


No. 24 Delhi, Thursday , June 13 , 1963/ Jyaistha 23 , 1885 

PART IV 
Notifications of Departments of the Delhi Administration 

other than notifications included in Part- I 


No. 41 Delhi, Friday , Juno 3, 1966 /Jyaistha 13 , 1888 


DELHI ADMINISTRATION 


DELHI ADMINISTRATION , DELHI 
(Local-Şelf Government Department) 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 3rd Junc, 1966 
No. F . 2 (49)/65 - LSG :— The following is published for general 
information , 


(Municipal Corporation of Delhi) 

NOTIFICATIONS 


Delht, the 23rd May , 1963 


NOTIFICATION 
Delhi, the 28th May , 1966 


No. RNZ /526 :- - In exercise of the powers conferred by clause 
(a ) ofsection 507 of the Delhi Municipal Corporation Act, 
1957 (66 of 1957) the Corporation, with the previous approval 
of the Central Government, hereby declares that the follow 
ing locilities mintioned in the Schedulo given below 
hitherto forming part of the rural areas , shall cease to be 
rural areas : 


No. 7 .9 (2 )/66 - Law . Corp . :- - In exercise of the powers con 
ferred by clause (a ) of Section 507 of the Delhi Municipal 
Corporation Act, 1957 (66 of 1957) the Corporation , with the 
previous approval of the Central Government, hereby declares 
that the following localities mentioned in the Schedule given 
bilow , hitherto, forming part of therural arças, shall ccase to 
be rural areas : 


SCHEDULE 


SCHEDULE 


S . Name of Zone 
No. 


Nanie of the 
revenue Estate 


Particulars of arca 
proposed to be 

urbaniscd 


S . Nameof the Zone Nameofthe 
No . 

revenue estate 


Particulars of the 
arca proposed to 
bo urbanised 


1. Shahdara Zone 


4 


1. West Delhi 


1. 


Khampur Raya 


2 . Civil Lines Zone 

- do 
-do 


The entire remain 

ing arca of the 
suid icvenue es 
tatc which has 
not so far been 
urbanised 


- do 


etnon 


-do 


do 
-do 


Khureji Khas The entire remain . 

ing area of the 
said revenue estatc 
which has not so 
far been urba 

nised , 
Sadhora Khurd 

- do 
Sadhora Kalan 

- do 
Chaukri 
Mubarakabad 
Nomri 

-do 
Dhaka 

- do 
Salimpur 

-do 
Majora Madipur 
Azadpur 

-do 
Shakurpur 

-do 
Madiput 

-do 
Khiala 

- do 
Keshopur 

- do 
Basaldarapur 

-do 
Najafgarh 

-do 
Masudabad 

- do 
Haibatpur 

- do 
Mohra uli 

- do 
Ladha Sarat 

-do 
Khirki 

-do 


-do 
- do 
-do 
- do 


4สงค๘-๒- 


-do 


Shadipar 
Naraina 
Tatarpur 
Chaukphandi 
Tehar 
Nanga ] Raya 
Assalatpur 
Possadgipur 
Nangli Jalab 
Budhola 


oo 


-do 
-do 


- do 


-do 
-do 


- do 

-do 
10 . Wost Zonc 
11. - do 

- do 
13 . - do 

-do 
15 , -do 
16 . - do 
17 . South Zone 
18 

-do 
19 . -do 


11. South Delhi 


-do 
- do 


- do 


Kilokri 
Bahlepu 
Bhaddar 
Kotla 
Mubarakpur 
Tamur Nagar 
(Revenue Estate 
of Kilokri) 
Khizrabad 


-do 


$ d /- ILLEGIBLE 

Commissioner, 
Municipal Corporation of Delhi 


-do 
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1 


2 


1 


2 


II. North Delhi 


Seral Juliana 
(Revenue Estate 
Bahapur) 


Dhirpur 


The entire remain . 
irg area of the 
said revenuc Es 
tate which has 
not so far beci 
urbanised 


The entire remain 
ing area of the 
said revenue Es 
tutc which has 
not so far been 
urbanised 

- do 
- do 


-do 


- do 


- do 


- do 
-do 


Malikpur 
Rajpur 
Chhawani 
Bharola 
Peepal Thala 
Rampura 
(Revenue 
Estate of 
Shakurpur) 
Wazirpur 


- do 


Masihagarh 
(Revenue 
Estate 
Bahapur ) 
Joga Bai 
Okhla 
Garhi Jharia 
Maria 
Zamrudpur 
Masjid Moth 
Shahpur Jat 
Humayunpur 
Kauz Khas 
Yusuf Sarai 
Mohammadpur 


-do 


-do 
-do 


-do 
-do 


-do 


IV . Shahdara Side 


-do 


- do 
-do 


- do 
- do 
- do 


- do 


Kaitwara 
Ghonda 
Mauzpur 
Jilmila 
Tabirptir 
(Nazul) 
Karkar Duman 


Munirka (In 
Revenue Estate 
of Modhpur ) 


- do 


- do 


•do 


-do 


- do 


The çntire area 
except the vil . 
lago abadi Arca 
which has al 
ready been de 
clared urban vide 
notification No . F 
9 /5 /59 - R & S , 
dated 28-12 - 1959. 


-do 
-do 


-do 


-do 
- do 
-do . 
-do 


Selampur 
Shahdara 


-do 


Jaşela 
Madanpur Khader 
Tekhand 
Sheikh Sarai 
Begampur 
Serai Shahji 
Hauz Rani 
Ad , chini 
Kalu Serai 
Ber Serai 
Chirag Delhi 
Katwaria 
Serai 
Basant Nagar 
Madangir 
Badarpur 
Harinagar 
Ashram (In 
Revenue 
Estate of 
Kilokri) 
Kharara 
Arakpur Bagh 
Mochi (Nazul) 
Kishangarh 
(In Revenue 
Estate of 
Mehrauli) 
Khanpur ( part) 
Tuglakabad 


The entire remai 

ning area of the 
said revenue Es 
tato wbich has 
not so far boen 
urbanised . 

- do 
- do 


-do 
- do 


•do. 


- do 


Ghondli 
Mandali 
Fazalpur 
Ghazipur 
Kachhimpur 
Hasanpur 
Shakarpur 
Khas 
Saholi 


-do 
- do 


- do 


-do 
-do 


-do 


KL. RATHEE, 

Commissioner, 
Municipal Corporation of Delhi 

(F . No. 23011/4 /77 -R .C . C .) 

R . P . SINGH Dy. Socy . 


- do 


- 


- - 


- 
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.- . -- - - - . .. - - - - - 
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 

New Delhi , the 17th March, 1979 

S. O . 1238.--- In exercise of the powers conferred by Soction 
( पुनर्वास विभाग ) 

5 of the Administration of Evacuee Property Act , 1950 ( XXXI 

of 1950 ) , the Central Government hereby appoints Shri 
नई दिल्ली , 17 मार्च , 1979 

Dharam Vir , Deputy Socretary in the Rehabilitation Depart 
ment of the Stato Government of Haryana, as Agsistant 

Custodian General of Evacuee Property for the purpose of 
का०मा० 1237 --निष्क्रान्त सम्पनि प्रशासन अधिनियम , 1950 discharging the duties imposed on Such Assistant Custodian 

General hy or under the said Act. This supersedes the notifi 
( 1950 का 31 ) की धारा 56 की उपधारा ( 3 ) द्वारा महा अभिरक्षक 

Gation No . 118 ) / Spl. Cell : 77- SS II dated 1 - 3 - 79 . 
के रूप में मुझे प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं इसके द्वारा इम 

| No . 118 ) / Spl. Cell / 77 -SS. II | 
विभाग की दिनांक 17 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 1 ( 8 )/वि . 

___ D . N . ASIA, Jt. Director 
से0 / 77 - एस०एस०- II द्वारा हरियाणा राज्य के लिए नियुक्त सहायक 
महा अभिरक्षक को महा अभिरक्षक की निम्न शक्तियों सौंपता हूं : 

संचार मंत्रालय 
( 1 ) अधिनियम की धारा 24 और 27 के अधीन शक्तियो । 

( जक तार बोर्ड ) 
( 2 ) अधिनियम की धारा 10 ( 2) ( 0 ) के अधीन किसी भी निष्क्रान्स 

नई विस्ली , 28 मार्च , 1979 
सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अनुमोदन की प्रक्तियां । 

का आ01239 स्थायी प्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च , 1980 
( 3 ) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन ( केन्द्रीय ) नियम , 1950 में नियम द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के 
30क के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियां । 

संड III के पैरा ( क ) के मन सार डाक -तार महानिदेशक ने महे टेलीफोन 

केन्द्र में दिनांक 16-4-79 से प्रमाणित वर प्रणाली लागू करने का निश्चय 
इससे दिनांक 1- 3- 1979 की अधिसूचना संख्या 1 ( 8)/वि०से०/ 67 

किया है । 
एस० एस० - 2 का अधिक्रमण किया जाता है । 

सिंख्या 5 - 11/ 79- पी एच बी ) 
[ संख्या 1 ( 8)/वि०से0/ 77 एस० एस० - 2] 

पार० सी० कटारिया , सहायक महानिदेशक ( पी० एम० बी० ) 
कौशल कुमार, महा मभिरक्षक 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 

( P. & T . Board ) 

New Delhi , the 28th March, 1979 
(Department of Rebabilitation) 

S . O . 1239 .- - In pursuance of para ( a ) of Section III of Rule 
New Delhi, the 17th March , 1979 

434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 

S. O . No . 627 dated 8th March, 1960 , the Director General , 
s. o . 1237 . - In exercise of the powers conferred on me as Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16th April , 1979 
Custodian General by sub -soction ( 3 ) of Section 55 of the as tho date on which the Measured Rate System will be 
Administration of Evacuce Property Act, 1950 ( 31 of 1950 ) , 

mtroduced in Mahc Telephone Exchange, Kerala Telecom . 
I do hereby delegate to the Assistant Custodian General for 

Circle . 
the State of Haryana , appointed vide this Departmcot s noti 

[ No. 5 - 11 / 79 -PHB] 
fication No. 1 ( 8 ) / Sp]. Cell / 77 - SS . II , dated the 17th March 
1979 , the following powers of the Custodian General, 

R. C. KATARIA, Asstt . Director General ( PHB ) 
. ( i) Powers under Section 24 and 27 of the Act 

मई दिल्ली, 31 मार्च 1979 
( 1 ) Powers of approval of transfer of any evaci. cc pro 

का आ० 1240 केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकृत, नियंत्रण एवं अपील ) 
perty under Section 10 ( 2 ) ( O ) of the Act. 

नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप नियम 2, नियम 12 के उप नियम 
( iii ) Power of transfer of cases under Rule 30- A of the 2 की धारा ( ख ) और नियम 34 के साथ पढ़े गये नियम 24 के उप 

Administration of Evacauet Property (Central ) 
Rules, 1955. 

नियम ( 1 ) में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एद्वारा 

भारत सरकार संचार मंत्रालय ( डाक -तार ) को अधिसूचमा सं० एस० 
This supersedes notification No. 1 ( 8 ) / Spl. Cel/ 77- SS.II 
dated 1 - 3-1979 . 

मार० प्रो0 620, दिनांक 28- 2-1967 में निम्न संशोधन करते है: - - 

उपस अधिसूचना की अनुसूची में : 
[ No. 1 (8 ) / Spl . Cell / 77- SS. II ] 
KAUSHAL KUMAR , Custodian General ( 1 ) भाग-II सामाग्य केन्द्रीय सेवा युप सी में रेलवे एक कार्या 

लय शीर्ष के अन्तर्गत "मेल गारों " के सामने कालम 2 और 
नई दिल्ली, 17 मार्च, 1979 

3 में मौजूदा इंदराज "निरीक्षक रेल माक सेवा " ; के लिये 

निम्म प्रतिस्थापित किया जाएगा : - - 
का०मा०1238 ---निष्कान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 

"निरीक्षक रेल डाक सिवा सहायक मधीक्षक रेल डाक सेवा, " 
( 1950 का 31 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

( 2 ) भाग - III सामान्य सिविल सेवा ग्रुप टी में रल डाक सेवा 
फन्द्रीय सरकार इसके द्वारा हरियाणा राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग के 

शीर्ष के अन्तर्गत इन्दराज "सभी पों " के सामने फालम 2 
सप सचिव श्री धर्मवीर को , उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन 

पौर ३ में मौजूद इंदराम " निरीक्षक रेल डाक सेवा, ( अपने 
सहायक महा अभिरसक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए 

अधिकार क्षेत्र के अधीन दूसरे कार्यालयों और अनुभागों में ) " 
सहायक महा अभिरक्षाफ , मिकाम्त सम्पत्ति के रूप में मियुक्त करती है । 

के लिये निम्न प्रतिस्पापित किया जायेगा : 
इससे दिनांक 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 1 ( 8 )/विशेष संस / 
77- एस०एस० 2 का अधिक्रमण किया जाता है । 

"निरीक्षक, रेल गक सेवा/सहायक अधीक्षक रेल डाक सेवा ( अपने 

अधिकार क्षेत्र के अधीन दूसरे कार्यालयों पोर प्रमुभागों में " ) 
[ संख्या 1 ( 8)/विशेष सैल/ 77 - एस०एस०2] 

[ म० 153/ 1/78- अनुशासन - 2] 
दीना नाम पसीजा, संयुक्त निवेशक 

बी० एस० राय , सहायक महानिदेशक (अनुमासम ) 


[HTT II 


3 ( ii )] 
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New Delhi, the 31st March , 1979 
S .O . 1240 . — In exercise of the powors conferred hy sub 
rule ( 2 ) of rule ), clause ( b ) of sub- rule ( 2 ) of rule 12 , and 
sub - rule ( 1 ) of vulc 24 road with rulc 34 , of the Central 
Civil Services ( Classificution , Control and Appeal ) Rules , 
1965 , the resident hereby makes thc folfowing further amend 
ments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Communications (Posts and Telegraphs ) 
No. S .RO . 620 , dated the 28th February , 1967, numely :-- - 
In the Schedule to the said notilication — 
(i) In Part II General Central Service, Group C , under 

the heading " Railway Mail Ofice" , against the 
entry " Mail Guards " , in columns 2 and 3 for the 
cxisting entries " Inspector, Railway Mail Services 
the following entries shall he substituted , namely : 
" Inspector, Railway Mail Service / Assistant Suporin 

tendent, Railway Mail Service " ; 
( ii ) In Part III General Central Service, " Group D " 

under the heading , “ Railway Mail Service " , against 
the entry " All posts " in Columns 2 and 3 for the 
existing entries . " Inspector, Railway Mail Service, 
( in other ollices and sections under his jurisdiction ) " 

the following entries shall be substituled, namely : 
" Inspector , Railway Mail Srvice Assistant Superinten 

dent Railway Mail Service ( in other offices and 
sections under bis jurisdiction ) " 

[No. 153 / 1 / 78 - Disc II] 
V . S . RAO , Asstt, Director General (Disc.) 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Yec 
tion 7A and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby constitu . es an Industrial Tribunal of which 
Shri C . L , Narasimha Rao shall be the Presicling Officer 
with headquarters at Hyderabad and refers the said dispuie 
for adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Singareni 

Collieries Company Limited in dismissing from 
service Şbri B . Narayana , Clerk , Godavari Khani 
No 2A Incline with effct from 1 11h Junc , 1978 is 
justified ? If not , to what relief is the concerned 
workman entitled ? 

[ F . No. L . 21012 (21 ) / 78 - D .IV ( B )] 


New Delhi, the 27th March , 1979 
9 . O . 1242. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Life 
Insuunce Corporation of India , Calcutta and their workmen 
which was received by the Central Government on the 26th 
March, 1979. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CALCUTTA 

Reference No. 37 of 1976 
PARTIES : 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Employers in relation to the Management of Life Insu 

rance Corporation of India , Eastern Zone, Calcutta . 


AND 


Their Workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of Employers- Sri $ . Sarkar, Advocate. 
On behalf of Workmen Sri D . L . Sen Gupta , Sr. Advo 

cato , with Sri H . L . Roy, Advocate. 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Insurance. 
AWARD 


This is a roference under clause (d ) of Subsection ( 1 ) of 
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred to 
this Tribunal for adjudication by thc Government of India 
vide Order No . L - 17012 (3 ) / 76 - D . IV ( A ), dated 23rd December , 
1976 . The material part of the order of reference is an 
follows : 


श्रम मंभालप 

भारेश 

& facett, 12 HTT, 1979 
FTOHTO 1241.- . Heite r e P T 39146 99 
सूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड 
के रामागुन्डम डिवीजन नं . 1, डाकषर गोदावरी खानी, जिला फरीम 
मगर ( प्रान्ध्र प्रदेश ) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके फर्म 
कारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उन विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दे 
शित करना वछिनीय ममनती है ; 

: * * , stutfi ferate afhan , 1947 ( 1947 AT 14 ) 
fit eri 74 ste uro 10 4 gaart ( 1) if you (T ) OTT 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , एक प्रौद्योगिक 
ofTe cu fer eft father foreitt fyret soft pro Taro 
मरसिंह राव होंगे, जिनका मुम्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद 
को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
_ " क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र की श्री 
ato izr2tur, ffiri , tikai no To 2T PIETIET FY 11 77 , 
1978 से सेवा से बरखास्त करने की कार्यवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , 
सो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

[ 4147 ( T- 21012/21/78 - 6 - 4 (at) ] 
MINISTRY OF LABOUR 

ORDER 
New Delhi, the 12th March , 1979 
S . O . 1241. — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the emproyers in 
relation to the management of Ramagundam Division No . 1 
of the Singareni Collietics Company Limited , Post Office 
Godavari Khani, District Karimnagar ( Andhra Pradesh ) and 
their workman in respect of the matters specified in the 
Schedule hcieto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication 

1367 G1/ 78 - 9 


" Whether the penalty imposed on Shri Saroj Kumar 

Chowdhury , Cashier, Şerampore Branch Omce of 
the Life Insurance Corporation of India Vide Order 
No. CDO /Pers /DP - 7 / 74 , dated the 31st January , 
1975 of the Senior Divisional Manager, Life Insi 
rance Corporation of India , Calcutta is fair, just and 
proper ? If not, to what relief is the concerned 
workman entitled ?" 


2 . At all material times the concerned workman was emp 
loyed as a Cashier at the Serampore Branch Office of the 
Life Insurance Corporation of India . On June 27, 1973 a 
sum of Rs. 900 lying in his custody on the counter was 
taken away during the busy hours of the day by an outsider 
who came to the counter on the plea of obtaining change 
for a one hundred rupec note . The man entered from he 
bind . It was the pay day of the month and the Cashier 
was busy . It is common case that the counter from which 
he had to handle cash did not have any enclosure . After 
the incident had taken place the management has secured the 
counter by an enclosure . 

3 . It is not in dispute that as a result of tho lucident the 
Life Insurance Corporation has lost a sum of Rs. 900 On 
or about July 8 , 1974 a chargesheet was served on the 
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Had the management taken proper care and caution to niake 
the counter secure by providing it with an enclosure , the 
incident could have been in all probability avoided . It way 
the pay day and the Cashier was working under great strain . 
The Enquiry Officer has found that he should have been more 
cautious and alert as Cashiers are expected to be and his 
method of handling cash was to some extent negligent. He 
has also pointed out in the concluding sentence of his Report 
that he has been removed from the Cash Department with 
effect from 24th July, 1974 . 


concerned workman . He was charged with failure to maintain 
devotion to duty and gross negligence tesulting in breach 
of Regulation 21 of the Life Insurance Corporation of India 
( Staft Regulation ). 1960 . An enqniry was held . The Enquiry 
Officer came to the conclusion that the concerned workman 
should have been more cautious and alert 38 Cashiers are 
expected to bc and that his method of handling cash was 
to somnc extent negligent . By an order dated January 31, 
1975 the Senior Divisional Manager imposcd on the con 
cerned workman with immediate effect two penalties, namely , 
( 1) Recovery from his nay or such other amount as may be 
due to him the sum of Rs. 900 in 15 equal monthly instal 
ments and (ii) Stepping down of his pay by ono stage in tho 
time-scale. The above punishments were awarded under 
Regulation 39 ( 1 )(c ) and 32 ( 1)(d ) of the Staff Regulation 1960 . 

4 . The propriety and validity of the aforesaid order were 
sought to hc assailed on behalf of the concerned workman . 
The question was tried as a preliminary issue. By an Order 
dated February 8 , 1979. I held that the enguiry procecdings 
and the Report of the Enquiry Officer arc valid . A copy of 
the said order is annexed hereto and marked with the letter 
A as a part of this Award . 


8 . Two penalties have been imposed on the Cashier under 
sub - clause ( c ) and sub - clause (c ) of Clause 1 of Regulation 
39 of the Staff Regulation . An order has been made for 
recovery from the pay or such other amount as may he 1910 
to him of the whole of tho pecuniary loss Canged to the 
Corporation by his negligence . An order hus also heen mado 
for recluction of his pay hy one stage in the time- scale. It 
is true that the Regulation 32 permits imposition of one or 
more of the penalties for good and sufficient reasons . The 
fact remains however that more than one penalty has been 
imposed on the concerned workmen . Reduction of his pay 
by one stage in the time- scale will havo a permanent impact 
in the shap of reduced wage packet in salary , dearness allow . 
ance and other emolunents. It ranks high in the scale of 
penalties. I do not propose to interfere with the penalty direct 
ing recovery of the loss from the concerned workman . But I 
to feel that having regard to the facts and circumstances of 
the case . his rast record of service , the fact that the manage 
ment failed in its duty to take proper precaution by securing 
the counter with an enclosure , and the finding of negligence 
by the Enguiry Officer in guarded language , the penalty im 
posed under sub - clause ( d ) of clause ( 1) of Regulation 39 is 
too harsh , oppressive and grossly disproportionate , 


9 . Learned advocate apnearing on behalf of the management 
submitted that recovery of the loss from the concerned work 
man is not a penally at all. He claimed that it is in the nature 
of recovery of an indemnity or compensation . He may be 
right on general grounds but in the contemplation of the 
Staff Regulations . recovery of the pecuniary logs cused to 
the Corporation by negligence is a penalty and therefore must 
be treated as one for the purpose of this case . 


5 . The Tribunal having held that the enquiry was properly 
held , the learned advocate anpearing on hehalf of the con 
cerned workman has contended before mc at the final hearing 
that the punishment awarded to the concerned workman in 
the circumstances of the case is so harsh and oppressive as 
to justify interferenco. He relied on a passage in the oſt 
cited decision of the Supreme Court in Workmen y Firestone 
Tyre and Ruhher Comnany, 1973 I LLJ 278 , para 29 at 
payes 293 and 294 to which I shall advert presently 

6 . On behalf of the management relliince was placed on the 
decisions of the Supreme Court in East India Hotel v . Their 
workmen , reported in Sunreme Court Labour Judgments 1974, 
Volume , rage 291. This judgment was delivered in Civil 
Appeal No. 311 of 1973 on December 12 , 1973 . There P . 
Jaganmohan Reddy, J. speaking for the Court obseryed : 
" Once misconduct is proved , either in the enquiry con 

durted by the employer or by the evidence placed 
before the Tribunal for the first time, the punish 
ment imposed cannot be interfered with by the Tri. 
hunal excent in cases where the punishinent is harsh 

and oppressive ." 
In the other case , namely . Management of M /s . Eastern 
Electric and Trading Co ., v . Baldev Lil Supreme Court Labour 
Judgments , 1975 , Volume 12 , page 192 , A , Alagiriswami, T . 
relied on the statement of law in Firestone Tyre and Rubeer 
Company s case which was expressed in these terms : 
" Once the misconduct is proveut either in the enguiry 

conducted by an emplover or by the evidence placed 
hefore a tribunal for the first time, punishment im 
posed cannot he interfered with by the tribunal 
exccnt in cases where the punishment is so harsh os 

to suggest victimisation ." 
The learned Judge also relied on the observations made in 
the case of Hiont , Constn , and Engi. Co Ltd . v . Their work 
men , 1965 Y LL 462. There it was said , 
" In resnect of punishment for misconduct under the 

standing orders , if any, is a matter for the manage 
ment to decide and if there is any jurisdiction for 
the punishment imposed the tribunal should not In 
terfere "The Tribunal is not required to consider 
the yopriety or adequacy of the runishment of whe 
ther it is excessive or ton severe. But where the 
punishment is shockingly disproportionate , regard being 
had to the particular conduct and the past record 
or is such . 29 no reasonable cmnlover would ever 
Imnosc in like circumstances , the Tribunal may treat 
the imnosition of such niinishment as itself showing 

victimisation or unfair labour practice ." 
7 . On the diction of munishment, il is necessary to con . 
sider certain aspects of the case . It was not in dispute 
that the concerned workman han an unblemished record nt 
service. It is nohody s case that he has ever been found negli 
gent in the past in the discharge of his duties. Moreover it is 
lecitimate to cortlure on the hasis of evidence that the 
management hart been negligent in not providing the counter 
with enclosure , therehy departing from established practice . 


10 . Mr. Sen Gupta relied on Presidency Talkica y Nataralan , 
a decision of the Madras High Court reported in AIR 1969 
Madras 121 and Bhaskar Textiles Mills Ltd . v Presiding OfH 
cer . Industrial Tribunal reported in 1975 LLJ (1) 79 . On the 
hasis of these decisions he submitted that as the negligence in 
the present case was not deliberate , no misconduct was com 
mitted by the concerned workman . I do not think this conten 
tion has any relevance . Regulation 39 ( 1) ( ) Sreeks of necu 
niary logs caused to the Corporation by negligence. The con 
cerned workman has been found negligent in the discharge of 
his duties and Regulation 39 ( 1 ) (c ) has been rightly attracted . 


11. I rrow proceed to answer the questions raised by the 
Order of Reference as follows : The penalty imposed on Sri 
Saroj Kumar Chowdhury , Cashier , Serampore Branch , Office 
of Life Insurance Corporation of India by the order dated 
January 31, 1975 of the Senior Divisional Manager, Life Insur 
ance Corporation of India is fair, just and proper its regards the 
recovery from his pay or such other amount as may be due 
to him of a sum of Rs. 900 in 15 equal instalments As regards 
the other penally imposed under the said order by stepping 
down his puy by one tage in the time-scale , I hold that tbe 
same is not just, fair and rorper. No effect will he given to 
that part of the Order of the Senior Divisional Manager , Life 
Insurance Corporation of Indi , Calcutta by which the pay of 
the concerned workman Wils stepped down hy one stage in 
the time- scale . The concerned workman will be entitled to 
salury dearness allowance and all other allowances. henefits and 
advantages to which he would have been cntitled had the sal 
penalty never been imposed on him under the order, 


This is my Award . 


Date , Calcutta , The 21st March , 1979 . 


S . K . MUKHERJEA , Presiding Officer 
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ANNEXURE A 

Cash Counter of the Serampore Branch Ofice , a man 

suddenly entered inside the counter and stood on the 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

right side of my chair. When the said inti uder was 
CALCUTTA 

challenged by me, be asked for an cncasbment of a 

hundred rupce note which I refused and asked him 
Reference No. 37 of 1976 

to go out of the counter . The man left the place hur 

rledly . On my turning to the leit, the 10 rupce bundle 
PARTIES : 

from which the payment was being made to my sur 
Employer : jt1 relation to the management of Life Insu 

prise , was found missing from the table . From tho 

conduct and demeanour of the said intruder I could 
rance Corporation of India , Eastern Zone, Calcutia . 

Take it conclusively that taking advantage of my atten 
And 

tion being diverted to him the said intruder could 

manage to take the whole bundle of that 10 rupee 
Their Workman 

notes from my table and made good bis escape so 

hurriedly . Immediately after the incident I raised a 
APPEARANCES : 

hue and cry and chased the suid man with some of my 

colleagues but he wils able to decamp with te money 
On behalf of Employers - Shri S . Sarkar , Advocate. 

beforç we could make any effective attempt to catch 
On behalf of Workinen -- - Sri D . L . Sen Gupta , Sr , Advo 

hold of him . We could , however, gather from the 
cate , with Sri ll, L . Roy, Advocate . 

Riksbuwalla at that gate thut 3 / 4 persons carne out 
from the Office in a suspicious manner and hurriedly 

went towards ihe Stution by Rikshaws. Thercafter I 
Workmen . 

reported the matter to the Branch Manager who clos 

Industry : logurance. 
Statc : West Bengal 

cd the Cash Box in my presence and asked me and 

some of my colleagues to go to the Station and scarch 
ORDER 

for the suspected mun if he could be traced there . 

At the instance of the Branch Manager, I along with 
This reference is under clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of Sec 

some of my collengucs went to the station and search 
lion 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 . It involves the 

ed for the suspectedl mun but could not trace him 
question of justification of imposition of penalty on a cashier 

there . For this purpose we were allowed to utilise tho 
in the cmployment of the Life Insurance Corporation of India 

A B M s car . I came to the office and reported the 
at its branch office at Serampore. The order of reference 

matter to the Branch Manager . The Branch Manager 
reads as follows : 

then counted the Cash when Rs. 900 was found 10 bc 

short . At the close of the Office cash was closed on 
" Whether the penalty imposed on Sri Saroj Kumar Chow 

the basis that Rs. 900 was stolen from the counter. I 
dhury , Cashier, Serampore Branch Oflice of the Life 

then at the instance of B . M . went to the Local Thana 
Insurance Corporation of India Vide Order No. CDO / 

and lodged a complaint stat*ng the facts in details , 
Perv /DP- 7 / 74 dated the 31st January , 1975 of the 

Since then various enquiries wero made and it was 
Senior Divisional Manager, Life Insurance Corpola 

clearly ascertained and established that a sum of 
tion of India , Calcuti is fair , just and proper 

Rs. 900 was stolen by the said intruder who could 
If not, to what relief is the concerned workman en 

enter into the cash counter because there was no suffi 
titled ? " 

cient protection to stop access of the outsiders to the 

Cash Counter . The amount could have been stolen 
2 . The concerned workman udy employed at all material 

from my table by the intruder not due to any fault 
times as a cashier at tic Serampore Branch office of the Life 

of my part but evidently for want off protection as 
Insurance Corporation of Indid . The case as disclosad in the 

should have been provided by the proper authorities," 
plcading filed on his behalf by the Union appears to be that 
on June 27 . 1973 a sum of Rs. 9000 lying in his custody was 4 . Thereafter an enquiry was held by Mr. S . N Dutta . At 
spatched away at a husy hour of the day from the counter by the enquiry , the concerned workman made a statement . Evi. 
in outsider who came on the plca of obtaining change for n dence was also given by Svs . A . K . Ganguly , Sachipriya 
one hundred rupee note . It is stated that the man antered Iron ) 

Mukherjoe , Agcnt, A . S . Bhattacharjee , Branch Manager , 
behind. It was the puy day of the month and the cashier was very Seramporo , Monotosh Chatterjee , Cashier and by Naresh 
busy The cashier , it is common case , had to handle cash at a 

Chandra Sinha, Cashier , Harendra Kr. Paul, Cashier, Dipak Kr. 
counter which did not have any enclosure . As soon as the Chakravorty , Asokc Kr, Mukherjee and A . K . Dutta . By com 
amount was stolen the theft was discovered , a due and cry mon consent, statemonts made in writing by cortain persons 
was raised in the man was chased by the employees. The were accepted as statements made before the Enguiry Oficer , 
nan could not however be apprehended . Thereafter on or about 
July 8 . 1974 more than one year after the incident, a charge 

5 . The Enquiry Officer came to the conclusion that tho 
sheet was served on the concerned workman . The charge was concerned workman should have been more cautious and alert 
as follows : 

as cashiers are expected to he and that his method of handling 

cash was to some extent negligent. The Enquiry Officer sub 
" You, Sri Sivoj Kumar Chowdhury , S . R . No . 5456 work . mitted his Report to the Senior Divisional Manager , Life Insur 

ing as a Cashier in our Şeranipore Branch office . arc ancc Corporation of India on or about 28th October , 1974 . 
hereby charged for the following offences : 

There after the management proposed imposition of certain 

penalties by a notice dated 11th November , 1974 . The concern 
That you failed to miuntuin devotion to duty in discharg - 

ed workman made representations in reply to the said notice. 
iny your dut IS Cashier as cvident froni the fact 

The Senior Divisional Manager not being satisfied with the 
that a sum of Rs. 900 (Rupees nine hundred ) only representations, by an order on 31st January , 1975 imposed on 
Wily found missing from your custody on the 

the concerned workman with immediate effect under Regulation 
27th June , 1973 at about 1. 50 P . M . 

39 ( 1) ( c ) and 39 ( 1) ( d ) ( Staff ) Regulation , 1960 two penalties , 

namely , (i) recovery from his pay or such other amount as 
Your above all amounted to gions neuligence and serious 

may he duc to him , the sum of Rs. 900 in 15 equal instalmente 
offlence and this constituted breach of Regulation 21 and (ii) stepping down of his pay by one stage in the time-scale, 
of the life Insurance Corporation of India ( Staff ) 
Regulation , 1960 ind for that you are liable to be 

6 . The present reference involves consideration of the pro 
punished under Regulation 39 of the LIC ( Staff) Regu 

priety of the aforesaid order. Mr. D . L . Sen Gupta appearing 
lations, 1960 ." 

on hehalf of the concerned workman questioned the validity 

of the enquiry proceedings. The parties agreed that the Tribu 
3 . The concerned workman filed a reply in answer to the 

mol should , in the first instance , decide the validity of the en 
chargc sheel on August 3 , 1974 . He refuted the charge and 

quiry . I therefore propose to deal with the question of vaſi 
narrated the incident in these terms : 

dity of the enquiry as a preliminary issue. 

7 . Mr. Sen Gupta sought to assail the enquiry proceedings 
" On or about 27th June at about 1 . 30 p . m . while in couTC and the Report made by the Enquiry Officer on a variety of 

of my normal duties I was making paymen in the grounds . The Fnquiry Officer, he submitted , did not serve any 
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notice on the management to produce evidence ; he cast the cash -box and that Sri Chowdhury had temporarily allowed his 
burden of proof on the delinquent ; he combined in himself attention to be diverted " . Mr, Sen Gupta contended that 
the role of the prosecutor , judge and witness , he imported there was no evidence that there was any drawer or any 
personal know . edge of matters which are not on record in ar cash box where the bundle of jutes could be kept and the 
riving at his conclusion ; he did not base his conclusion on view taken by the Enquiry Officer that the bundle of notes 
the cvidence on recorded but gave his finding contrary to evi should have becn kept in the drawer or in the cash box is 
dence was biased in deciding the case ; morcover the charge based on conjecture . He was importing his personal know 
of failure to maintain devotion to duty is too vague. In the ledge of the existence of Irawers or cash box . The Enquiry 
result, Mr. Sen Gupta submitted , the finding that the coul Officer appears to have thought that only the requisito number 
cerned workman was negligent in the performance of his of notes should have been put on the table for making indivi 
duties is perverse . 

cual payments . For making payments in succession , a bundle 
8 . The Enquiry Officer gave evidence before me. The origi 

of noies or a large number of notes should not have been 
pal notice intimating the date of commencement of the en 

deposited on the table , It was not suggested specifically to 
quiry was served on the delinquent. He intimated to the 

the Enquiry Officer in cross - examination that there was 110 

drawer or cash box at the disposal of the delinquent. In 
management the date of commencement of the proceedings by 

any event, it is not unreasonable to infer that there were 
sending a copy of the notice which was served on the delin 
quent. He did not summon the management to give evidcace . 

either drawers Or a cash box where the bundle of notes could 

have been kept. Though the Enquiry Officer did not speci 
It appears that although the management was not given a scpa 

fically ask at the enquiry whether the delinquept had access 
rate notice , due intimation of the commencement of the enquiry 
was received by them in the shape of the copy of the notice 

to drawers or cash bux, he relied , ay he said , on the general 
served on the delinquent. It was for the management to choose 

practico prevailing in Life Insurance Onces . At all events , 
what evidence , if any, they should have adduced . The Enquiry 

if there were no drawers or cash box , the cashier , having 
Officer summoned Mr. A . S . Bhattacharya , the Manager of 

regard to the risk involved , should have , in my opinion , 
Serampore Branch. He was free to decide whether he should 

asked the management to provide him with a cash box . 
bummon any witness or not, on his own . In any event, the 

11. It was pointed out by Mr. Sen Gupta that thcre way 
management huş made no grievance of the fact that no separate evidence in the annexure to the Enquiry Report that on the 
intimation of the commencement of the proceedings was given date of occurrence , the delinquent made 45 salary payments 
to them by the Enquiry Officer. I am therefore unable to hold and 18 non -salary payments. It was also deposed by Sri 
that by reason of a separate intimation not having been given Sachipriya Mukherjee that Sri Chowdhury was busy . The 
to the management of the date of enquiry , the enquiry proceed receiving counter, he said , was very busy on that day . He 
ings were vitiated . 

submitted that having regard to that evidence , the Enquiry 

Officer ought to have held tbat at the time of occurrence of 
9 . Mr. Sen Gupta contended that the Enquiry Officer wrong the incident the delinquent was busy in the act of making 
ly cast the burden of proof on the delinquent. As far as I can payments . The Enquiry Officer concerned himself with the 
see , what he rcally means is that the Enquiry Officer was not 

question , how the delinquent was engaged at the time when 
justified in holding the opinion that the delinquent was not at the incident actually took placo . It was submitted that by 
the relevant moment making any payment to any person , on placing the burden of proof on the delinquent the Enquiry 
the ground that if it wert otherwise , the delinquent would Officer disclosed bias against tho delinquent. As I have held , 
have certalnly produced the person to whom payment was the initial burden of proof was not placed on the delinquent 
heing made. The attitude expressed in the said opinion does As the defence was that he was busy in the act of making 
not, in my opinion , militate against the presumption of in payments , it was not unreasonable to expect him to produce 
nocence or throw the initial burden of proot on the delinquent, 

evidence on tho question of fact of payment at the relevant 
Facts which are peculiarly within the knowledge of the delin 

point of time. I am unable to hold that any bias on the 
quent had to be established . The loss is admitted . After all, iť part of the Enquiry Officer has bocn established . 
the delinquent was making payment at the relevant moment, it 
18 not to be expected of the management to prove that he was 

12 . It was then contended that the delinquent did not have 
not making any payment. Whether he was making payment or knowledge of the evidence against him . Mr. Sen Gupta relied 
not wag a fact peculiarly within the knowledge of the delin on the case of Mecnglass Tea Estate v . Its Workmen , 1963 
quent and it is for the delinquent to substantiate his contention LLJ II, 392 ( $ . C .) where Hidayayallah , J ., observed in 
hy disclosing the name of the person to whom paynient was 

course of the Judgment : 
being made and by ovidence of that person prove the fact of 
payment. I do not consider It unreasonable on the part of the 

. . The enquiry consisted of putting questiong to cach 
Enquiry Oficer to expect the delinquent to produce the person 

workman in turn . No witness was examined in gup 
10 whom he was making payment in support of the case that 

port of the charge before the workman was question 
he was busy in making payment at the time when the incident 

ed . It is an elementary principle that a person who is 
took place . In Firestone Tyre and Rubber Company Ltd , V 

rcquired to answer a charge must know not only the 
Their workmen , 1967 LL II 715 , SC , Hidayatullah , J. deliver 

accusation but also the testimony by which the accu 
ing the judgement of the Court observed : 

sations is supported . He must be given a fair chance 

to hcar the evidence in support of the chargo and to 
" . .. .reliance was placed on 1963 - JI LL . I, 367, 392 , 

put such relevant questions by way of cross - examina 
396 and 452 . These cases no doubt lay down that 

tion as he desires." 
hetore a delinquent is asked anything, all the evidence 
against him must be led . This cannot be an invari . 

In this case the loss of Rs. 900 by thcft is not in dispute 
Able rule in all cases. The situation is different 

Tbat the money was lost from the custody of the delinquent 
where the accusation is based on a matter of record 

is also admitted . The cvidence was given by the delinquent him 
or the facts are admitted . In such a case it may 

self and persons who were invited by him to depose on the 
he permissible to draw the attention of the delin 

circunstances in which the loss took place . The management 
quent to the evidence on the record which goes 

did not produce any witness and no question of cross-examina 
aga nst him and which if he cannot satisfactorily 

tion could possibly arise . The Enquiry Officer assessed the 
explain must lead to a conclusion of guilt. .. . . . It 

evidence placed before him and came to the conclusion he did . 
e all a question of justice and fairplay . 

13 . The charge brought against the delinquent was that he 

had failed to maintain devotion to duty as a cashier as evident 
10 . Mr. Sen Gupta relled on the case of Associated Cement from the fact that a sum of Rs. 900 was found missing from 
Company v . Their Workmen , 1963 LIJ II 396 , and contended his custody. As I have said beforc , whether delinquent was 
that the Enquiry Officer had imported his personal knowledge negligent or not would depend on tho facts and circumstances 
in arriving at his conclusion and on that ground his Report . in which the loss took place and as those were peculiarly within 
should be rejected . The Enquiry Officer stated in his Report, the knowledge of the delinquent, it wil for him to establish 
" Even if Shri Chowdhury was making a payment to any that the loss of money took place from his custody in circum 
person he, as a casbler , should have taken out the requisite stances over which he had reasonably no control. It is, thero 
numbor of notes from the bundle and put the remaining fore , iminaterial whether the management adduced any evidence 
hundle of notes in the drawer and not left the same on the or not. In any event, there is no evidence against the delin 
counter" . Elsewhere in the Report he said , " The bundle of quent of which the delinquent may he said to have had po 
notes were kept on the tablo instead of in the drawer or knowledge 
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14 . It was contended that the charge was vague. Regulation 

On behalf of Workmen Sri K . K . Roy Ganguly , Jt. 
No. 21 of the Life Insurance Corporation (Staff) Regulation 

Secretary, Calcutta Port and Shore Mazdcor Union . 
provides that every employee of the Corporation shall at all 
times maintain absolute integrity and devotion to duty . The 

STATE : West Bengal, 

INDUSTRY : Port & Dock . 
delinquent was a cashier , His responsibilities are to be found 

AWARD 
in the relevant Manual. If he failed to exercise the requisite 
quantum of care comincnsurate with the responsibilities of bis 

By an order of reference made under clause ( ) of Sub . 
office , he would be failing in devotion to duty . In my opinion , sçction ( 1 ) of Section 10 of the Industțial Disputes Act, 1947 
it will be unreasonable to hold that failure to maintain devos 

an industrial dispute was referred to this Tribunal for adju 
tion to duty is it charge too vague to answer . 

dication by the Government of India , Ministry of Labour, vide 

Order No . L - 32012 (8 ) / 76 - D . IV ( A ) dated 151h sune, 1977. 
15 . Mr. Sen Guptat submitted that in construing the state 

The reference reads ; 
ment made by thc delinquent that the introuder managed to 
make away with the bundle of ten rupce notes from table 

" Whethur the management in relation to Calcutta Port 
while his attention was diverted to a man who had suddenly 

Trust , Calcutta are justified is not giving one promo 
cntered inside the counter is an admission of negligence , the 

tional increment 10 Survusha Byomkesh Nanda , 
Enquiry Officer acted perversely inasmuch as nomally such 

Abdul Rashid , Kalipada Mondal and Sudan Ch . 
Jiversion of attention is only to expected his contention which 

Ghughu , Lift Drivers , from the dates of their pro 
is a little out of context, is hardly tenable . Having regard to 

motion ? If not to what relief ure the conceined 
the naturo of his dutics, a cashier while he is disbursing cash 

workmen entitled ?" 
ought to exercise utmost care and caution and maintain a high 
degree of composurc. 

2 . For the efficient control, management and administration 

of the affairs of the Calcutta Port Trust, the Trust maintains 
16 . The Enquiry Repoll is to be readily at whole . The F. 11 

at number of departments , The Chief Mechanical Enginecrs 
quiry Officer has , in my opinion , given cogent reasons for his Dcpartinent is one of these departments . The head of the Do 
findings. It is not necessary for the Tribunal to agree with him partment is the Chief Mechanical Engincer, 
on ull points. All that is necessary is to ascertain whetlier his 
conclusions are such as could reasonably he drawn under the 3 . The Chiel Mechanical Engineer s department has been 
facts and circumstances of the case having due regard to the divided into a number of sections and units . One of the sec 
materials on record . It will not be fair to dismiss the fiddiliye tions is known as G R .J . and N .S . D . section , lu the said section 
of the Enquiry Officer as perverse . 

various types of cargo handling equipments viz ,, Cranes, Lifts 

and other contrivances have been installed for the purpose of 
17 . In the case of K . L . Shindc vs State of Mysore , AIR handling cargo . For operation and maintenance of these equip 
1976 SC 1080 , the Supreme Court laid down that departmental men s different categories of employees, viz ., Unskilled labour , 
proceedings do not stand on the same footing as criminal prose Crane Khalasis, Lift Drivers and Crane Drivers are cmployed . 
cution in which a high degree of proof is required , Dopuri . 

In any Crane Section , such as N . Ş . D . and G .R . J . Section , nor 
mental proceedings are not strictly governed by the rules of mally recruitment is made at the lowest category i e . unskilled 
evidence as contained in tho Evidence Act. The learned labour. Unshilled labour are considered for promotion to the 
Advocato appoaring on behalf of the management relied on 

rost of Cranc Khalasy / l.ift Driver and Crano Khalasy /Lift 
the case of Tata Engineering and Locomotive Co ., Ltd . v Drivors are considered for promotion to the post of Crado 
Prasad , 1969 LLJ II, 799 and submitted that a tribunal ought Drivors . 
not to be hypercritical in its attitude to a domestic enquiry . 
Having regard to the evidence of the Enquiry Officer and the 

4 . The concerned workmen were appointed as unskilled 
materials on record , I am satisfied that the enquiry was fairly 

labour under the Calcutta Port Trust in the sixties . They were 
and properly held and the Enquiry Report does not suffer from 

subsequently promoted to the post of Cranc Khalasi ir the pay 
any infirmity 

scale of Rs. 80 - 1 -85- 2 -95-EB - 3 - 110 in accordance with their 

seniority after they had passed an appropriate suitability test. 
18 . In that view of the matter , I hold that the enquiry 

5. In the year 1975 vacuncies arose in the post of Lift 
proceedings and the Report of the Enquiry Officer are valid . 

Driver in the said scction and the concerned workmen woro 
The case is posted for hearing on 14th March , 1979 . 

appointed or promoted to the posts of Lift Driver, in the pay 
Dated 8- 2- 79. 

scalo of Rs. 115 - 3 - 136 -4 - 140 -EB - 4 - 160 on the basis of their 

$ cniority after they had passed an appropriate suitability test. 
S . K . MUKHERJEA , Presiding Officer 

6 . It is contended by the Port Trust that the placement 

of the concerned workmen in tho post of Lift Driver was not 
[No. L - 17012 (3 ) / 76 - D . IV (A )] 

a case of promotion but an adjustment by bilaterial movement. 
I shall presently indicate the basis of that contention . Tho 
concerned workmen coutend that the post of Lift Driver is 

a promotional post from the post of a crane khalasi. They 
New Delhi, the 2nd April, 1979 

also contend that the post of a Lift Driver involves ycater 

skill and responsibilities then that of a crane kbalasi. 
S . O . 1243 . - In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
putes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Govcrament hereby 

7 . It is not in dispute that upto 31st December, 1968 the pay 
publishes the following award of the Central Government 

scale of crane khalisis used to be Rs. 80 - 1 - 85 - 2 - 96 -EB - 3 -110 
Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between 

and that of lift drivers used to be Rs. 85-2 - 95 - 3 -110), Thereafter 
the employers in rclation to the management of Calcuttu Port 

the pay scales of the above categories were determined accord 
Trust, Calcutta and their workmen which was reccived by the ing to the recommendations of the Central Wage Board for 
Central Government on 2nd April, 1979 . 

port und Dock Workers. Thoso recommendations became 

effective from 1st January, 1969. Prior to the implementation 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI, TRIBUNAL . 

of the recommendations of the Wage Board their wert 12 
CALCUTTA 

scales of pay for class IV employees in the major Poits of 

India . The Wage Board u nimously decided that 12 pay 
Reference No. 18 of 1977 

Scules for class IV employees be reduced to four and that the 

then scales should be clubber in the manner prescribed by 
PARTIES : 

the Wagc Board in paragraphs 7. 2 . 11 and 7 .2 . 12 of their re 

commendutions. 
Employers in relation to the management of Calcutta 
Port Trust , Calcutta , 

8 . According to the unanimous recommendations of the 

Wage Board as accepted by the Government, pay scales of 
AND 

the Crane kbalasis and Lift Drivesy were clubbed together and 

they were allotted a common scale of Rs. 115- 3- 136 -4 - 140-EB 
Their Workmed 

4 - 160 . Similarly niany other pay scales of class IV employees 
APPEARANCES : 

having small variations were clubbed togeiher and given one 
On behalf of Employers- Sri D . K Mukherjee . 1 abou or other of the four scales . As a result some promotional posts 
Officer , 

were clubhed with posts in lower grades . 


lasi . 


1042 THE GAZETTE OF INDIA ; APRIL 14 , 1979 / CHAITRA 24 , 1901 

[PART I - SEÇ . 3 (ü ) 
G - - - - - - - - - - - - - - . - = - - . . - - - - -- - - - = = = - = 

- - - - - - - - 
9 . It will thereforo be seen that at the time when the con hold a certificate of eligibility , und having regard to the fact 
cerned workmen were placed in the post of Lift Driver the that the post of a lift driver was considered to be a pro 
pay scales oi Crane khalasis and of Lift drivers were identical. motional pust for a Crunc Khalasi and the pay scale of lift 

driver was better than the pay scale of Crane Khalası, I have 
10 . It has been pointed out by the Union in paragraph 8 no hesitation in coming to the conclusion that the post of a 
of their written statcment that prior to the implementation of lift driver carries duties and responsibilities of greater impor 
the recommendations of the Central Wage Bourd for Major lance than those attaching to the post held by a Crane Kha 
Ports in India the scale of pay of Lift Driver was always differ 
ent from that of Crane Khalasi and the post of Lift driver 
Vas alwinys considered as the promotional post from the post 

13 . There is no dispute that the concerned Crane Khalasis 
of Cranc Khulasi. Accordingly promotional increment, in held the post of Crane Khalasi in a yubstantive capacity and 
accordance with Fundamental Rule 22C was always extended have been promoted or appointed in a substantive capacity 
to the incumbent promoted to the post of Lift drieyr from lo ibe post of lift drivers . It may also be accepted that tho 
Crane Khalasi. This has not been disputed by the management. post of lift driver which carries duties and respoirvibilities 
In fact, in a letter cited June 3 , 1976 addressed to the Asstt. of greater importance and which has been regarded as a 
Lubour Commissioner , Central by the Labour Advisor and promotional post is it higher post in the conteniplation of 
Industial Relations Ollicer , which has been made Ext. W - 1 by fuadamental Rule 22- C . The question now arises whether 
consent of parties , it was stated : 

the initial pay of the concerned workmen should be fixed 

at the stage next above the pay notionally arrived at by 
" Furthcrinore , it muy be stated that prior to Tevision of 

increasing the pay in respect of lower post by one increment 
scales of pay by Wage Board the scale of pay of ut the stago at which such puy has accured . It is argued on 
Crane Khulasi was Rs. 80 - 110 and of Lift Driver behalf of the concerned workmen that having regard to tho 
was Rs. 85 — 110 . After revision , both scules are iden provisions of F . R . 2 - 0 the answer is in the affirmative or 
tical i.e ., Rs. 115 - - 160 . As the starting of Liti in other wurdy they are entitled to one promotional incre 
Driver s scale was higher than that of Crane Khalasi ment with effect from the dates of their promotion . 
prior to revision of scale of pay by Wage Board , tho 
pust of Life Driver was considered to be a promotion 

14 . I have stated that at the material time the pay -scales 
al post for Crane Khalasi. However, it was always 

of the post of Cranc Khulasi and of Lift driver were identical, 
considered necessary thul Cranc Khalusi must have 

Fundamental Rule 22 provides : 
working knowledge of Lift Driving for promotion 

" F . R , 22 . The initial subsantive pay of in Government 
to the post of Crane Driver. The posts of Lift 

scivant who is appointed substantively lo u posts on 
drivci are filed upon the basis of seniority - cum 

a time- scale of pay is regulated as follows : 
suitability . A nominal test is held whilc adjusting a 
Crano Khalasi against the post of Lift Driver . But 

(a ) If he holds a lien on a permanent post other than 
it is essentiul that he obtains a certificate of Lift 

a tenure post, or would hold a lien on such a 
Driving issued by the Lift Inspector, Government 

post had his lien not been suspended : 
of West Bengal." 

(i) When an appointment to the new po.it involves 
11. I may refer to Rule 22 - C of the Fuodamental Rules 

the assumption or duties or responsibilities of 
and the proviso thereto which are relevant for determination 

gTeater importance as interpreted for the purposc 
of the present dispute : 

of Rule 30 than those attaching to such perma 

nont post , he will draw is inital pay the stage 
" F . R . 22 - 0 . Notwithstanding anything conatined in these 

of the time- scale next above his substantive pay 
Rulos, where a Goverment servant holding a rost 

in respect of the old post. 
in a substantive , temporary or < Hiciating capacity to 
another post carrying duties and responsibilities of 
greater importance than thosc aitu bung to the poit 

Provided , both in cases covered by clause ( a ) and in 
held by him , his initial pay in the time- scale of the 

cases , other than cases of re - employment after resig 
higher post sball be fixed at the stage next a hove 

mation or removal or dismissal from the public scr 
the pay notionally arrived at by increasing his pay 

vice , covered by clausc (b ) that if he estber : 
in respect of the lower post by one increment ut 
the stage at which such pay has accrued . 

(1 ) has previously held substantively or officiated in 

(i) * * * * 
Provided that if Government servant cither : 

( il ) a perinanent or temporary post in the same time 

scale , or 
(i) has previously held substantively or officiated in : 

(iii) a permanent post other than a tenuic post or a 
(i) * * * 

temporary post ( including a post in a body, io 
(li) * * * 

corporated or not, which is wholly or substan 

tially owned or controlled by the Government) 
(iii ) a permanent post other than a tonure post or 

on an identical time scale ; or 
temporary post (including a post in a body , incor 

( 2 ) * * * * 
porated or not, which is whollp or substantially 
owned or controlled by the Government on an 

then the initial pay shall not, except in cases of 
identical time-scalo ; or 

reversion to parcnt cadre yoverned by proviso 
( i ) is appointed substantively to a tenurc post on a time 

( 1 ) iii ), be less than the piły other than special 

pay, personal pay or emoluments classed as ray 
scale , identifical with that of another tenwe post 
which he has previously held substantively or in 

by the President under Rule 9121 )(a )(ii) which 

he view on the last occasion , and he shall count 
which he has previously officiated ; then proviso to 

the period during which he drew that pay on 
F . R . 22 shall apply in the matter of the initial 

such last and any previous occusions for incre 
fixation of pay and counting of previous service for 

ment in the stage of the time- scale cquivalent 
increment." 

to that pay .* * * * 


* 


** 


# 


* 


* 


12 . The first question which arloes is whether the post of 
lift driver carries duties and responsibilities of greater impor 
tance than those attaching to the post held by a Crane Khalasi. 
In paragraph 15 of the management s written statement the 
minimum qualificatins of a lift driver and a Cranc Khalasi 
bave been specified . What has not been stated there is that a 
lift driver must hold a certificate of eligibility from the Stills 
Government. On a consideration of the minimiim quali licei 
tions required of u Cranc Khalasi and a lift driver, the fact 
that the lift driver must in addition to other qualifications 


I have pointed out that the pay scules of the post of Crane 
Khalasi and Lift Driver were at the material tinc and still 
aic identifical. Fundamental Rule 31( b ) defines identical time 
scales as follows : 
" (31)(b ) Time-scale are said to be identical iſ the mini 

inum , the period of increment and the rate of incre 

ment of the time-scales are identical." 
In fact there is no dispute that the two posts have identicul 
time-scale . Incidentally it may be pointed out that time 
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scale of pay has been defined in Fundamental Rule 3114 ) to 
mean pay which , subject to any condition prescribed in these 
rulos , rises for a periodical increments from a minimum 10 
a maximum, 
____ 15 . I have set out the relevant portions of the last PHOviSu 
to Fundamental Rule 22 - C . The concerned workincn had 
previously held substantively permanent posts that is to say, 
the post of Crane Khalasi on i time-scale identicul with The 
time-scale of the post of Lift Driver. In those wircumstance , 
the relevant proviso to Fundamental Rule 22- C is applicable 
In the matter of initial fixation of pay and counting of pre 
vious service for increment , 

16 . It seems to me that so long as the pay scale of the 
post lift driitr was higher or better than that of ( rano 
khalasi the promotional increment was available to Crane 
khalasis under Fundamental Rule 22- C on their appointment 
or promotion to the post of Lift Driver . With the two time 
Acales of pay becoming identical, the proviso to Fun lamental 
Rule 22 became applicable and the promotional increment 
which was payable iinder Fundamental Rule 22- Yo long 
as the pay -scales were not identical, were no longer available 
having regard to the proviso to F. R . 22 . On in anxious 
consideration of the proviso to Fundamental Rule 22- C , 
Rule 22 and the relevant proviso thereto , I m unable to 
hold that a promotional increment is due to the concerned 
workmen who have been promoted or arpointed to the posts 
of lift driver . 


यह माथिल- जनवरी , 1979 को प्रयत्न हई गामही जाएगी । 

अनुसूची 
उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , हर मास की समाप्ति के 15 
दिन के भीतर, निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और 
उसना निरीक्षण प्रभार देगा जितना केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 की धारा 17 को उपधारा 
( 3 ) के खण्ड ( क ) के अधीन , समय समय पर , निविष्ट करे । 

2. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , 
(i ) उक्त स्थापन की भविष्य निधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् 

भविष्य निधि कहा गया है ) में अभिवाय के विनिधान के संबंध 
में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के खण्डु 
( घ ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर , जारी 

किए गए निदेशों का पालन करेगा ; 
( ii ) इस बात का ध्यान रखेगा कि उस स्थापन को बाबस गठित 

न्यासी बोड, केन्द्रीय सरकार द्वारा , समय समय पर, जारी 
किए गए निदेशों के अनुसार , भविष्य निधि अभिदायों का विनि 
धान करता है, पोर उक्त न्यासी बोर्ड द्वारा भविष्य निधि 

अभिदायों के बैसे विमिधान के लिए उत्तरदायी होगा । 
3. नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त को ऐसी विवरणियाँ 
प्रस्तुत करेगा, जैसी केन्द्रीय सरकार, समय समय पर, निविष्ट करे । 

4. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को पास बुक खातों की वाषिक विवरणी 


17. In the view I have taken . I answer the reference tre 
follows : 


देगा । 


The management in relation to the Calcutta Tort Trust 

Calcutta are justified in not giving onc promotional 
Increment to Sarvashri Byomkesh Ninda , Abdul 
Rashid, Kalipada Mondal and Sutlan Ch. Ghughu, 
J. ift Drivers from the dates of their promotion . They 

are not entitled to any relief . 
This is my Award, 
Dated, Calcutta , 
The 26th March, 1979 . 

S. K . MUKHERJEA, Preriding Officel 

INo . L - 32012( 8 ) / 76 - DIV ( A )] 

NAND LAL . Desk Officer 


5. भविष्य निधि के क्रियान्वयम में अन्तपलित सभी वर्षे, जिनमें 
लेखामों के अनुरक्षण , लेखे और विवरणियाँ प्रस्तुत करने , संचयों के अन्तरण , 
पर व्यय पौर निरीक्षण प्रभारों का संदाय , मादि सम्मिलित है, नियोजक 
द्वारा वहन किए जाएंगे । 

__ _ 6. भियोजक प्रत्येक सदस्य के खाते में प्रति वर्ष ऐसी दर से , जो 
न्यासी बोर्ड द्वारा प्रषधारित की जाए, भ्याज जमा करेगा और वह पर 
केन्द्रीय सरकार , द्वारा समय समय पर, प्रयधारित दर से कम नहीं होगी । 

7. नियोजक स्थापन के सूचना पटल पर , केन्द्रीय सरकार द्वारा 
यथा अनुमोदित भविष्य निधि नियमों की भोर अब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए तब उन मंशोधनों की प्रति, कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा 
में उनकी मुख्य बातों के अनुयाय सहित संप्रदशित करेगा । 


नई दिल्ली , 29 मार्च, 1979 


का० ० 1244. - - मैमर्म नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड 
(जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने , कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 19 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन , तमिल नाडु राज्य में 
नेवेली में अपनी लिग्नाईट खानों को छूट देने के लिए आवेदन किया 


8. जहाँ किसी ऐंसे कर्मचारी को , जो कर्मचारी भविष्य निधि ( कानूनी 
निधि ) या किसी अन्य छूट प्राप्त स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
हो सदस्य है, नियोजफ के स्थापन में नियोजित किया जाता है, यहाँ नियोजक 
उसे तुरन्स ही स्थापन की निधि के रूप में नामांकित करेगा और ऐसे कर्म 
पारी की बाबत पुराने संचयों को स्वीकार करेगा मया उन्हें उसके बाते 
में जमा करेगा । 


है ; 


और केन्द्रीय सरकार की राय में अभिवाय की दरों से संबंधित उक्त 
स्थापना के भविष्य निधि नियम उसमें के कर्मचारियों के लिए ऐसे नियमों 
से कम अनुकूल नहीं है जो उन कर्मचारियों के लिए हैं जो उक्त अधिनियम 
की धारा 6 में विनिदिष्ट है तथा उक्त स्थापन के कर्मचारी ऐसे अन्य 
भविष्य निधि फाययों का भी उपभोग कर रहे हैं जो कुल मिलाकर कर्म 
चारियों के लिए ऐसे फायदों में कम मनकल नहीं है , जैसे सममप प्रकृति 
के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन 
या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 1952 ( जिसे हममें इसके पश्चात् 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उपबन्धित हैं : 


9. यदि स्थापनों के ऐसे वर्ग के लिए जिसमें उसका स्थापन पासा 
है , कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 के 
अधीन भविष्य निधि अभिदाय की दर बढ़ाई जाती है तो नियोजक भविष्य 
निधि अभिदाय की दर को समुचित रूप से बढ़ाएगा ताकि स्थापन की 
भविष्य निधि स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं उन प्रमुविधात्रों में कम अनकल 
न हो जाएं जिनकी उक्त अधिनियम के अधीन व्यवस्था की गई है । 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उस अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोर इससे 
उपाबद्ध पनमूची में विनिर्दिष्ट शनों के अधीन रहते हुए उस स्थापन 
की लिग्नाईट खानों को उन्क स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्मन से छुट 
देसी है । 


____ 10, स्थापन , वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त को प्रति वर्ष अपनी भविष्य निधि का एक लेखा 
परीशिम तुलनपत्र प्रस्तुत करेगा । 


11. भविष्य निधि के नियमों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
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संशोधन से कर्मचारी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है , 
वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व 
कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए युक्तियुक्त अवसर 
प्रदान करेगा । 

[ सं० एम० 35016 ( 3 )/ 79-पी० एफ० 11] 


New Delhi, the 29th March , 1979 


S . O , 1244 ,---Whereas M / S Neyveli Lignite Corporation 
Limited (hereinafter refered to as the said establishment ) 
has applied for cxemption to its lignito mines 41 Neyveli in 
the State of Tamil Nadu under clause ( a ) of Sub- section ( 1 ) 
of section 17 of the Employees Provident Fundy and Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter refer . 
red to as the said Act ) ; 

And whercas in the opinion of the Central Government, 
the rules of the provident fund of the said establishment 
with respect to the rates of contribution are not less favour 
able to the employees therein than those specified in section 
6 of the said Act, and the employees are also in enjoyment 
of other provident fund benefits which on the whole are 
not less favourable to the employees than the benefits provi 
ded under the suid Act or under the Employees Provident 
Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) in relation to the employees in any other establish 
ment of a similar character ; 


7 . The cmployer shall display on the notice board of the 
establishment a copy of the rules of the provident fund as app . 
roved by the Central Government and as and whon amended, 
the amondments thereto , alongwith a translation of the silent 
point, thereof, in the language of the majority of the employ. 
oes. 

8 . Where an employee who is already a member of the 
Employees Provident Fund (statutory fund ) or the Provident 
Fund of another exempted establishment is cmployed in his 
establishment the employer shall immediately , enroll hini ax 
il member of the fund of the establishment, and accept the 
past accumulations in respect of such employee and credit the 
ame to his account . 

9 . The employer shall enhance the rate of provident fund 
contribulions appropriately if the rate of provident fund contri. 
bution for the class of establishments , in which his establish 
ment falls is enhanced under the Foployees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 so that the benefits 
under the provident fund scheme of the establishment shall 
not become less favourable than the benefit provided under 
the said Act. 

10 . The establishment shall submit an audited balance sheet 
of its provident fund every year to the Regional Provident 
Fund Commissioner within three months of the close of tho 
year . 

11. No amendment of the rules of the provident fund shall 
be made without the previous approval of the Regional Pro 
vident Fund Commissioner and where any amendment is 
likely to affect adversely the interest of the employecs , the 
Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving 
his approval, give a reasonable opportunity to the employees 
to explain their point of view , 

[ No. S. 35016 / 3 / 79- PF. II ] 


Now . therefore , in cxercise of the powers conferred by 
crusc (a ) of sub - section ( 1 ) of section 17 of the gald Act , 
And subject to the conditions specificd in the Schedule anne 
xed hercto , thc Central Government hereby exempts the 
lignito mines of the said establishment from the operation of 
All the provisions of the said Scheme. 


This notification shall be deemed to have come into forcm 
with effect the 6th January , 1979 . 


SCHEDULE 


मा० मा० 1245.---मैसर्स में एड एष सेपरोन इलेक्ट्रोड्स ( प्रा . ) 
लि . पो० बैग न० 3 इंदौर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट विए जाने के लिए 
मायेवन किया है ; 


The employer in relation , to the said establishment shall 
provide for such facilities for inspection and pay such ins 
pection charges as the Central Government may, from time 
to time, direct under clause ( a ) of sub - section ( 3 ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 , within 15 days from the close of every 
month . 
2 . The employer , in relation to the said establishment, 


(i) shall comply with the directions issued by the Central 

Government, from time to time, under clause ( d ) ot 
sub - section ( 3 ) of section 17 of the said Act ln regard 
to the investment of contribution to the provident 
fund of the said establishment (hereinafter referred 
to as provident fund ) ; 


पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, कोई पृषक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद बीमा स्कीम , 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुशेय हैं ; 

प्रतः, प्रव , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 2% ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुमूवी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को , उक्त 
स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


( ii ) shall take due care to see that the Board of Trustees 

constituted in respect of that establishment invest 
the provident fund contributions in accordance with 
the directions issued by the Contral Governnent, 
from time to time, and shall be responsible for such 
investment of the provident fund contributions by the 

said Bonrd of Trustees. 
3 . The emplover shall submit such returns to the Regional 
Provident Fund Commissioner as the Central Government may , 
from time to time, direct. 


4 . The employer şball furnish to each employee an annual 
statement of accounts of Pass Book . 

5 . All expenses involved in the administration of the provident 
fund including the maintenance of accounts , submission of 
accounts id returns , transfer of accumulations, payment of 
inspection charges , etc ., shall be borne by the employer, 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त , 
मध्य प्रदेश , इंदौर को ऐसी विवरणियां भेजेगा , ऐसे लेखा रखेगा और निरी 
क्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय 
पर निर्दिष्ट करे । 
____ 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
से 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर, 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड (क ) के अधीन 
निदिष्ट करे। 

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गस लेखामों का 
रमा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 


6 . The employer shall credit, every year , to the account of 
cach member interest ut such rates as may be determined by 
the Board of Trustees and such rate shall not be less than the 
one determined by the Central Government from time to time, 
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संदाय , लेखानों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों, मादि का संदाय भी है, 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा अनुमोक्ति समूह बीमा स्कीम के 
अपमे नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, तम 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उमकी 
मुख्य बातों का अनुयाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


S O . 1245 . - Whereas Messrs D & H Secheron Electrodes 
Private Limited , Post Bag No. 3 , Indore (hereinafter referred 
to as the said cstablishment ) have applied for exemption under 
sub -section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act) ; 


5 . यदि कोई कर्मचारी स्थापन को छोड़कर उक्त अधिनियम के अधीन 
पाने वाले किसी अन्य स्थापन में चला जाता है तो नियोजक, उस जाने 
वाले कर्मचारी के जमाखाते में पानुपातिक प्रीमियम को एसे अन्य स्थापन 
की बाबत बीमा निधि में अंतरित करने की व्यवस्था करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that tho 
employecs of the said establishment are , without makiog any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefity under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life losurance 
which are more favourable to such employecs than the bene 
fits admissible under the employees Deposit Linked Insurance 
Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said scheme ) ; 


Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said scheme. 


6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले से सदस्य है , उक्त डी एण्ड एच से घरोन ( प्रा . ) लिमिटेड . . . . 
के स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , समूह बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंवत करेगा । 


SCHEDULE 


7. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक , समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदों को उसी अनुपात में बढ़ाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्म 
पारियों के लिए ममूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे, उन फायदों 
से अधिक अनुभूल हों , तो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय हैं । 


1. The employer in relation to tho said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Comiai 
ssioner , Madhya Pradesh , Indore , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may, direct from time to time . 

2 . The employer shall pay such inspection charges ng the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved lo the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borno 
by the employer . 

4 . The employer shall display , on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme ag approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


8. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो उस फर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो नियोजक , यथास्थिति , कर्मचारी के विधिक वारिस या 
नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


____ . समूह बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त इंदौर , मध्य प्रदेशा, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
बहने की संभावना हो यहाँ, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
धेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुत 
अवसर देगा । 


5 . The employer shall arrange , in respect of an employec 
who leaves the establishment and joins another establishment 
covered under the said Act, to transfer to the Insurance Fund 
in respect of the other establishment, the proportionate pre 
mium to the credit of the outgoing employco . 


6 . Where an employec , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
blishment cxempted under the said Act, is employed in his 
cstablishment, the employer shall immediately enrol bim as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of hirn to the Life Insurance Corporation 
of India. 


10. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 
अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 
वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह ममभा जाएगा कि यह 
छूट उस तारीख से रद्द कर दी गई है और स्थापन को उक्त स्कीम के 
अन्तर्गत हुआ माना जाएगा । 

11. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द कर दी आएगी पौर नियोजक के विरुद्ध कार्यवाही की जा 
सकेगी । 


7 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail . 
able to the employces under the Group Insurance Schemo 
appropriatcly , if the bencfits available to the employees under 
the said scheme are enhanced, so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
scheme. 


12. यदि नियोजक , प्रीमियम प्रादि के संदाय में कोई व्यतिक्रम करता 
है तो , मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक धारिसों को , जो वह छूट 
नवी जाने की कशा में कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम , 1976 
के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक 
पर होगा । 


8 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
Tance scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had the employee been covered under 
the said scheme the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of he employee as compensation. 

9 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schemo shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh , 
Indore and where any amendment is likely to effect adversely 
the interest of the employecs , the Regional Provident Fund 
Commissioner , shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the cmployees to explain their point 
of view . 
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10 . Where , for any reason , the employees of the establish 
mcot do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the establishment, or the benefits to the employcos 
under this scheme aro reduced in any manner, the exomption 
shall be deemed to have been cancelled with effect from that 
dato and the establishment shall be trcated as covered under 
the said scheme. 


___ 6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले से सदस्य है , उक्त भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक समूह बीमा स्कीम के 
सवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस्त करेगा । 


11 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium within the due date , as fixed by the Life Insuranco 
Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , the 
exemption , is liable to be cancelled and the employer Pro 
cceded against. 


___ 7. यपि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फाययों को उसी अनुपात में बढ़ाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे, उन फायदों से अधिक 
अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय है । 


12. In case of default , if any, made by the employer in 
payment of premium etc., the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nomince or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered tinder the Employees 
Deposit-linked Insurance Scheme , 1976 but for grant of this 
exemption , will be that of the omployer. 

INo . S. 35014 / 18 / 79-PF. II ] 


8. समूह बीमा स्कीम में किसी बास के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो उस कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जय वह उक्स स्कीम 
के अधीन होता तो नियोजक , यथास्थिति , कर्मचारी के विधिक पारिस 
या नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों स्कीमों के अंतर के बराबर 
रकम का संदाय करेगा । 

9. समूह बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय 
भविष्य निधि पायुक्त इंदौर, मध्यप्रदेश, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं 
किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव बढ़ने की संभावना हो वहाँ, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त , अपमा 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युकितयुक्त अवसर देगा । 


____ 10. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस समूह बीमा स्कीम के जिसे स्पापम पहले अपना चुका 
है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो , यह समझा जाएगा कि 
यह छूट उस तारीख से रद कर दी गई है और स्थापन को उपन स्कीम 
के अन्तर्गत हुप्रा माना जाएगा । 


का० आ० 1248 . -- मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, 
कोर्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया कि है उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, कोई पृथक अभिवाम या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायवों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सम्बर बीमा स्कीम , 
1078 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुशेय हैं । 

प्रतः , अम, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 21 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को , उक्त 
स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक क्षेत्रीय भविष्य निधि पायुक्त 
मध्य प्रदेश, इंदौर को ऐसी विवरणियों भेजेगा , ऐसे लेखा रखेगा और 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
समय पर निदिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की समाप्ति में 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर 
उम्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 39 ) के खण्ड ( क ) के 
अधीन निर्दिष्ट करे । 

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखानों का रखा 
जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखानों का मन्तरण , निरीक्षण प्रमारों प्रादि का संदाय भी है , होने वाल । 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संगोधन को प्रनि तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

3. यदि कोई कर्मचारी स्थापन को छोड़कर उक्त अधिनियम के 
अधीन पाने वाले किसी अन्य स्थापन में चला जाता है तो नियोजक , 
उस जाने वाले कर्मचारी के जमाखाते में पानुपातिक प्रीमियम को ऐसे 
अन्य स्थापन को बायत बीमा निधि में अंतरित करने की व्यवस्था करेगा । 


11. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छट रद्द कर दी जाएगी और नियोजक के विरुद्ध कार्यवाही की जा 
सकेगी । 


12. यदि नियोजक , प्रीमियम प्रावि के संवाय में कोई व्यतिक्रम 
करता है तो , मन मवस्यों के नामनिवशित्तियों या विधिक वारिसों को , जो 
वह छूट न दी जाने की दशा में कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम , 
1976 के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
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S . O . 1246 .4Whereas Messts Bharat Aluminium Company 
Limited , Korba ( hereinafter referred to as the said establish 
inent) havo applied for exemption under sub -section ( 2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter refer 
red to the said Act) ; 


And whercas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separato contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Schome of the Life 
( ngurance Corporation of India in the nature of life insurance 
which are more favourable to guch employees than the benefits 
admissible under the employees Deposit - Linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as the said scheme ) ; 


No . - . . * 
Date .... . 


..... 


14 , 1979 / 7 24, 190453 
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[ATT II - 78 3 (ii) ] 

ATT 917 7449 : 
= = 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed beroto , the Con 
tral Government hereby exempts tho said establishment from 
the operation of all the provisions of the said scheme 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shali 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Madhya Pradesh , Indoro, maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Lpsurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges, etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display , on the Notice Board of tho 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features. 

5 . The employer shall arrange, in respect of an employee 
who leaves the establishment and joins another establishment 
covered under the gaid Act, to transfer to tho Insurance Fund 
in respect of the other establishment, the proportionate prc 
mium to the credit of the outgoing employec . 

6 . Where an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer sball immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to thc Life Yosurance Cor 
poration of India . 

7. The employer shall arrange to ephance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said schemc are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
scheme. 

8 . Notwithstanding anytbing contained in thc Group logu 
rance Schemo, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable and the employco been covered under the said 
scheme the employer shall pay tho difference to the legal beir 
nominee of the employee as compensation . 

9 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior Approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Madlıya Pradesh , 
Indoro and where any amendment is likely to cffect adversely 
tho interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner, shall before getting his approval, give a rea 
sopable opportunity to the employees to explain their point 
of view , 


T079 
MTOTO 1247 . - hart TV4 HAT sfuratura , 
1948 ( 1948 + 1 34 ) 3 UTCT 1 til 3YYET ( 3.). ETT TATT 
eftout eit TUI F By, Arifter TT TT 22-4 - 1979 
को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के 

TV 4 ( UTKT 44 4C 45 faTy TT The rat 1977 
141 ) at br 5 of 6 (HTRT 76 * TETT ( 1 ) of 
RIOT 77, 78, 79 TL 81 * ferty T T T 47 ) 
के उपबंध उड़ीमा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:---- 
"जिला सम्बलपुर की तहसील और पुलिस स्टेशन सम्बलपुर सदर के 

राजस्व ग्राम रेमेद, दरीपल्ली, माराईपली, साखी , गोपीनाथ , 
ATTEET,W1974 , quet 9375, 76 97791, qayrat THT, 
छात्र सागर, खंतालाई, गोपाल मल , सम्बलपुर, मारिक मण्हेर , 
बालीबाँध बोहिदारमल , कान्तापेट , घुमुरीजादा बन्धा , सिवेश्वर 
aaf, TATOTT , Tract, TYTTI , HEIT, TNT , 
धुनुपाल्ली , भटरा , बाद फामुवा, साम्बलेई पदार और दुर्गापाल्ली 
को सीमा के अन्तर्गत क्षेत्र । " 

(HT TH - 38013/ 5 /79-TTO afo 

एस० एम० महम्नानामन , उप सचिष 
New Delhi, the 30th March , 1979 
S .O . 1247. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
appoints the 22nd April , 1979 as the date on which the 
provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chapters V 
and VI ( except sub - section ( 1 ) of section 76 and sections 
77, 78 , 79 and 81 which have already been brought into force ) 
of the said Act shall come into force in the following areas 
in the State of Origa namely : 
" Areas comprising the revenue villages of Remed , Dari 

palli, Baraipali, Sakhi Gopinath , Talvata , Khetras 
pur, Pandri Pathar , Puri Champa , Ainthapal, Khari 
jama, Chhatra Sagar, Khamtalai, Gopal Mal , Sam 
balpur, Marik Munder , Balibandh , Bohidarmal Kan 
tapet, Ghusurijada Bandbu, Sidheswar Berna , Deheri 
Pali , Charbati , Tangarpali, Sarla , Sunapali, Dhapu 
palli, Bhatra , Bad Famuda, Sambalei Padur and 
Durgapali in police station Sambalpur Sadar, Tebril 
Sambalpur Sadar District Sambalpur, 

[No. $-38013 / 5 / 79-HI) 
S S . SAHASRANAMAN , Dy. Secy , 
New Delhi, the 3rd April , 1979 


10 . Where , for any reason , the employees of the establish 
ment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the establishment, or the benefits to the employees 
under this Schemc are reduced in any manner, thic exemption 
shall be deemed to have been cancelled with effect from that 
date and the establishment shall be treatedl as covered under 
the said schemc. 


S . O . 1248 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
hercby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the Industrial Dispute 
between the employer in relation to the management of 
Gourangdi Colliery of Bhanora Sub - Area of Eastern Coal 
fields Limited District Burdwan and their workmen which was 
teccived by the Central Government on 31st March, 1979 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CALCUTTA 
Rerefence No. 5 of 1977 


11. Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium within the due date , as fixed by the Life Insurance 
Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , the 
exemption is liable to be cancelled and the employer proceeded 
against. 

12 . In case of default, if any, made by the employer in 
payment of premium etc ., the responsibility for payment of 
assurancc benefits to the nomince of the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
Employces Deposit- linked Insurance Scheme, 1976 but for grant 
of this exemption , will be that of the employer 

INo. S . 35014 /13 / 79 -PF , II ] 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Gourangdi 

Colliery of Bhanora Sub - Area of Eastern Coal 
fields Limited 

AND 

Their Workmen . 
APPEARANCES : 


alt. if the responsibil the lead under that 


On behalf of Employers Shri M , N . Kar , Advocate , 
On behalf of Workmen - Absent. 
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THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 14 , 1979 /CHAITRA 24 , 1901 


[PART II — SEÇ. 3 (i ) ] 


STATE : West Bengal 


INDUSTRY : Coal Mines. 


AWARD 


By Order No L - 19012 / 11 / 76 -D . III ( B ) -DIV ( B ) dated 
25th February , 1977 , the Government of India , Ministry of 
Labour referred an industrial dispute existing between the 
employers in relation to the management of Gourangdi Col 
liery of Bhanora Sub - Area of Eastern Coalfiolds Limited and 
their workmen to this Tribunal, for adjudication . The mate 
rial part of the Order reads : 


on behalf of the management objects to any further ad 
journment of hearing," On January 29, 1979 learned advo . 
cato appeared for the management , Mr, B . N . Chatterjee 
filed a petition for adjoumancnt of hearing on the ground 
that he had stated negotiations with the higher authorities 
for settlement of the dispute , On that representation being 
made by Mr. Chatterjee , the hearing was adjourned to 
March 1, 1979 for filing memorandum of settlement or for 

final hearing. On March 1, 1979 learned Advocate on be 
half of the management appeared but nobody appeared on 
behalf of the concerned workmen . In order to afford a last 
opportunity to the workmen to press their claim , I ad 
journed the hearing of the case to March 23 , 1979 suo motu 
Aficr the order had been made an application was received 
from tre Socretary of the Union asking for adjournment on 
the ground that owing to engagements in connection with 
a marriage cercmony in the family he was unable to 
attend the hearing on March 1 , 1979 , As the hearing of 
the case had already been adjourned no further action was 
called for . 


" Whether the management of Gourangdi Collicry of 

Bhanora Sub -Area of Easten Coalfields Limited 
are justified in stopping the work of Surva Shri. 


1. Sibo Gourah 
2 . Abhimanyu Swain 
3 . Somnath Muni 
4 . Horu Muni 
5 . Hari Sethi 
6 . Sudarshan Muni 
7 . Ananda Patra 
8 . Natabar Bisai 
9. Bhim Nayak 
10 . Bijuli Swainin 
11. Khosse Nayak 
12 . Bhaskar Nayak 
13. Upendra Nayak 
14 . Uday Sethi 
15. Manglu Sethi 
16 . Khadala Suiain 
17. Phapuli Gourah 
18 . Arakhit Dalo Behara 
19 . Gandhi Sethi 
20 . Padmalochan Panigrabi 
21 . Trinath Saho , and 
22 . Raghu Gourah 


3 . Today at the hcaring of the case , learned advocate on 
behalf of the management was present but no ono appeared 
on behalf of the union Mr. M . N . Kar appoaring for the 
management handed over a copy of a letter from the Sec 
retary of the Union which he stated his client had received 
on March 21, 1979 . The original of this letter arrived later. 
The lotter is addressed to the Secretary of the Tribunal. It 
reads : " . . . . .. . . . I beg to inform you that I have been ailing 
sincc 19- 3 - 79 with attack of serious dysentery and hence it 
would not be possible for me to attend your court on 
23 - 3 - 1979 . Kindly give due consideration to my present con 
dition and favour me with an adjournment of the case to 
some other dato." Mr. M . N . Kar submitted that the Court 
has been more than indulgent to the Union . It is an old 
Reference of two years standing and no further adjuorn 
ment should be granted . 


4 . On an anxious consideration of the history of this 
case , the fact that repeated adjournments hąd been given 
again and again on different grounds, I am firmly of opinion 
that no further adjournment should be granted in this case 
and the reference should be finally disposed of . It appears 
from the conduct of those who are incharge of conducting 
this case on behalf of the concerned workmen that they are 
either unwilling or unable to press their claim at the liearing 
of this reference . In these circumstances , I am unable to 
adjourn the case as I am of the view that granting further 
adjournment will not be in the interest of justice , I therefore 
dispose of the reference by passing a " no dispute " award 
for non -prosecution . 


with effect from 1 - 10 - 1974 ? 
concerned workmen cntitled ? " 


If not, to what relief are the 


2 . The reference was registered on March 4 . 1977 under 
the order of my predecessor Sri Justice E . K Moidu . On 
that day notice was issued to the parties for filing their 
written atatements . After my assumption of office in June, 
1978 the case became ready on July 4 , 1978 , 
Tho reference was fixed for peremptory hearing on 
November 3 , 1978 . On the date of hearing learned advocate 
for the management appeared but no -body appcared on 
behalf of the workmen . Meanwhile , an application for ad 
journment of hearing had been received by the Tribunal s 
office through post. The Secretary of the Union asked for 
adjournment on the ground that he was unable to attend 
the hearing " duc to prc -occupation " . With the consent of 
the learned advocate of the management the case was ad 
journod to Sth December , 1978 for peremptory hearing . 
On December 5 , 1978 the learned advocate for the Etapage 
ment appeared but nobody appeared on behalf of the 
concerned workmen . An application for adjournment by the 
Secretary of the Union arrived by post. In the application 
it was stated that the Secretary had been ailing and was not 
in a position to attend the hearing and therefore an ad 
journment was prayed for. The case was adjourned again 
to January 10 , 1979 for peremptory hearing . Learned ad 
vocato appearing on behalf of the management did not 
object to the adjournment. At the next date of hearing on 
January 10 , 1979 learned Advocato for the management 
appeared but nobody appeared on behalf of the concerned 
workmen , A telegram was received from the Secretary of 
the Union asking for adjournment of the case on the ground 
that he had to attend to some urgent work , On that date 
the order mado was as follows : " The hearing of the case 
has been adjourned already on successive days at the ins 
tance of the Union . As a Tast opportunity , an adjournment 
is granted and hearing of the case is fixed on 29th January , 
1979 . The order is peremptory . The Union is advised to 
make arrangements for proper representation on the next 
date of hearing. Let it be recorded that Mr. Kar appearing 


S .K . MUKHERJEA , Presiding Officer 
Dated , Calcutta , 26th March , 1979 . 

[No . L .19012 /11 / 76 - D , JI( B ) / D . IV ( B )] 

SHASHI BHUSHAN , Desk Officei . 

New Delhi, the 3rd April, 1979 
S . O . 1249. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Contral Govern 
mont Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Allahabad Bank , Jaipur and their workman over termination 
of services of Shri Mahendra Kumar , Sub - Staff, Jaipur Branch 
with effect from 3 - 8 - 76 , which was received by the Central 
Government on 29 - 3 - 79 . 
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In re : 
The General Secretary , 

Rajasthan Bank Employees Union , 
c / o Punjab Natiopal Bank , 
Station Road , 
Bikaner . 


. . . . 


Petitioner. 


(Reg : Shri Mahendra Kumar ) . 
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Versus 
The Manager , 

Allahabad Bank , S . M . S. Highway, 
Jaipur, 


promise was arrived at between the parties . It was ordered to 
be recorded in so far as it was beneficial for the workman . 
The statement of Shri R . L . Kbandelwal and Shri P . C . 
Parikh , the representative of the Union and the Management 
respectively was recorded in wbich it is stated by them that 
the workman Union and Bank have arrived at a settlement 
and in conscquence the workman has been reinstated . A 
no disputo award may be made in this referenco. Partios 
be left to bear their costs . 


AWARD 


The Central Government as appropriate Government vide 
its Order No . L - 12012 / 171 / 76 - D . II . A , dated the 2nd June , 
1977 made a reference to this Tribunal u / s 10 of the I. D . 
Act, 1947 : 
Whether the action of the management of Allahabad 

Bank , Jaipur in terminating the services of Shr! 
Mahendra Kumar , Sub -Staff , Jaipur Branch w . e .f . 
3 - 8 - 76 is legal and justified ? If not, to what relief 
is the workman entitled ? 


3 . In view of the statement recorded above , a no dispute 
award is hereby made in the reference and parties are left 
to bear their own costs. 

FURTHER AWARDED 
That requisite number of copies of this award may be sent 
to the appropriate Government for necessary action at their 
end . 


2 . On roceipt of the reference usual notices were sent to 
the parties and a statement of claim was filed on behalf 
of the workman. Thereafter a written statement was also filed . 
Finally a replication was filed . On the pleadings of the 
parties issues were framed and the only issue framed was as 
referred in the order of reference and the case was adjourned 
for evidence of the parties. In the meanwhile talks for com 
promiso started between the parties and finally a com 


MAHESH CHANDRA , Presiding Officer 
Dated : the 16th March, 1979 . 
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